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安全のために必ずお守りください 


■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表ちで区分して説明しています。 


A 警告 


誤った取扱いをしたときに、 
死 t や重傷などに結びつ< 
可能性があるちの。 



誤った取扱いをしたときに、 
傷害または家屋•家財などの 
損害に結びつくもの。 


■図記号の意昧は次のとおりでず。 


(\)絶対に行わない 

絶対に分解•修理は 
しなぃ 

絶対に触れない 

/0\絶別こ風呂•シャワー 
V 3 /室では使用しない 

絶対に水にめらさない 

絶対にめれた手で 
触れなぃ 

必所歸に従い行う 

必ず電源プラグを 
コンセントか 5 抜く 

注意ずる 

A 指をはさまないよう 
/み\注意ずる 

A 感電注意 

X&x (レーザーモニター後面 
に表示） 

ノ 


A 警告 


電源プラグは容易に手が届く場所の電源コンセントに差込んでくださし、。 
完をに通電を適断ずるには電源プラグを巧いてください。 




万一異常が発生したときは、電源プラグをすぐ巧く！! 


異常のまま使用ずると、义災•感電の原因になりまず。 
ずぐに電源を切り、電源プラグをコンセントか5巧いて、 
販売店に修理をご依頼ください。 



プラグを巧く 


故障(画面が映5ない、音が出ないなど)や 
煙、変な音-においがするとをは使わない 


火災-感電の 
原因になります。 

煙が出なくなるのを確認して、 
販売店に修理をご依頼くださし、。 


0 

使用禁止 


本機を落としたり、キャビネットやスク 
リーンが破損したときは、電源プラグを 
コンセントに差し込まない 

义災-感電の原因になります。 

また、レーザーモニターの内部には 
レーザー光源があり、レーザー光を直接 使用寧止 
見たりミ谷びたりすると失明、皮膚障害の 
原因になりまず。 


Q 


水をかけない 

水の入った物、巧瓶などを 
機器の上に置かない 

本機の中に水などが入ると、 

义災•感電の原因になります。 



水めれ禁止 


異物を入れない 

特にお子様にごま意ください 

通風孔か 5 金属類や燃えやすいちのなど 
が入ると、火災•感電の原因になりまず。 


0 

禁止 


万一入った場合は、すぐに電源を切り、 

電源プラグをコンセントから巧いて、販売店にご相談くださし、。 


万一入った場合は、すぐに電源を切り、 

電源プラグをコンセントか5巧いて、，眼売店にご相談ください。 


すま定な場所に置かない 

ぐ 5 ついたり変形した台 
の上や傾いたところなど 。 iXl 
落ちたり、倒れたりして : 
けがの原因になります。 


本機にのったり、 
びったりしない 

特にお子様にごま意 
<ださい 


ぶ5さ 


Q 

禁止 


落下してけがの原因に 
なります。 


レーザーモニターの スク 
リーンに強し、衝撃 
を与えない 


Q 


禁止 


スク U - ンが破損する 
と、強いレーザー光がか 
に放东 t され、レーザー光を 
直接見たりミ谷びたりすると失明、 
皮膚障害の原因になりまず。 
































乾電池、コイン型リチウム電池、 

ルさな付属品は幼児の手の届く 
ところに置かない 禁と 

飲み込むと窒息死する原因になりまず。 

万一飲み込んだ場合は医師に相談してください。 

接続線で遊ばせない。けがの原因になります。 

電源コードを傷つけない 

重いちのをのせたり、熱器具に近づけ 

たり、無理に引っ張5なし、。 傷っけ禁止 

コードが破損して火災-感電の原因になりまず。 

めれた手で電源プラグを 
巧き差しなぃ 

感電の原因になりまず。 

分解や改造をしない 

感電や火災の原因になります。 

レーザーモニターの内部にはレーザー 分ち襟止 

光源があり、レーザー光を直接見たり 

おびたりずると失明、皮膚障害の原因になりまず。 

3 D メガネを改造すると、視聴時の異常による 
体調不良の原因になります。 

サービスマンに1外は裏ぶたを開けないでください。 

内部の点検-調整-修理は販売店にご相談ください。 

風呂場では使わない 

機器を水滴のかかる場所に V 0/ 

置かないこと msmm ± 

水気のをい場所での使用は、 

火災•感電の原因になります。 

水めれ禁止 


電源プラグのほこりなどは定期的にとる 

電源プラグにほこりがついたり 
コンセントの差込3^が不完全な場合は、 

火災の原因になります。 ほ^取る 

傷んだ電源コードや差込みのゆるいコンセントは 
使わないでください。 1 年に一度は電源プラグとコンセントの 
定期的な清掃と接続を点検してください。 

雷か鳴りたした5、 iGN 

アンテナ線に触れない VSy 

火災-感電の原因になりまず。 

電源は、交流10 0 V を使う 

交流10 0 V 電源謝で使用すると、 

火災•感電の原因になります。 をが aDv 


A 注意 


設置のときは次のことをお守りください 

風巧しび悪かったり、置き場所によっては、内部に熱がこちり、义災ゃ感電の原因になりまず。 

空気穴(通風孔)を 
ふさがなぃ 1 XI 

禁止 

巧入れ、本箱などに 
入れなぃ 

ち* 木 11_ 

な直示に 

直射日光の当るところ / T-S 

や熱器具のそばに 

置かない 設置禁止 

キャビネツトが変色、 

変形などの劣化を起こす原因になること 
ちあ0ます。 

) 

あお向けや横倒し 、 /TN 
さかさまにしない 

禁止 

V 

湿気やほこりの多い 
ところ、油煙や湯気 i v 
の当たるところに 
置かない で' 


A 警告 


{女全のために必ずお守りください 


まを上のごを意 


7 
























ち全のために必ずお守りください(っづき) 

注意- 


接続線をつけたまま移動しない 

义災•感電の原因や、つまずいてけがの 

原因になりまず。 -と 

電源プラグやアンテナ線、機器間の接続線や 
転倒防止金具をはずしたことを確認のラえ、 

移動してください。 

電源プラグを}寺って巧< 

コ-ドを引っ張ると 

傷がつき、感電-火災の原因になりまず。 プラグを 持っ 

電源プラグは根元まで差込む 

差し込みが不完をな場合、 

火災-感電の原因になりまず。 ホ^ち？ 

お手入れのとをは、 ^ 

電源プラグを ^K ^ 

感電の原因になります。 ] っ。をぁ、 

本機の上や近くにものを置かない 
□ー ソクのよラな裸义を本体の 
上や近くに置かない 禁止 

金属類や液体が内部に入ると、 

火災. 感電の原因になります。 

長期間の旅行、外出のときは 
電源プラグをコンセントか！5 

プラグを巧< 

ワックスのかかった床に iTN 

直接置かない 

巧上のワックス、洗剤、溶剤により、 

巧材とステーシヨン底面のずべり止め用 
ゴムの密着性が上がり、巧材のはがれ、 

着色の原因になりまず。 

車の中で使用しない 

熱•振動により壊れて、火災•感電の 
原因になります。 禁と 

本機の上に乗!5ない / r \ 

特にお子様にごま意ください 1 V 

本機の上にものを置かない 

落下や転倒により、けがや故障の 
原因になることがあります。 

また、レーザーモニターの上にちのを置くと、キャビ 
ネットのたねみや変形により映像の映りが悪くなるな 
ど性能に影響を及ぼず原因となりまず。 

レ ー ザ ー モニタ ー の持ち運びは 

2人 m 上で行ラ 

レーザーモニターの落下や思わめ こ人な上で 

けがの原因になります。 

( レーザーモニターの 持ち運びかたについては、 を ご覧 

<ださい。） 

アンテナエ事には、技術と経験が 
必要です 

販売店にご相談ください。 

送配電線か 5 離れた場所に設置してください。 

アンテナが倒れると感電の原因になりまず。 

巨 S 、 CS 放送受信用アンテナは強風の影響を受けやすいので 
確実に取付けてください。 

J 

日本国内専用です 

姻では臓方式、電源 SE が 

異なるので使えません。 国内専用 

また、アフターサービスちでさません。 

This television set is designed for use in Japan only 
and can not be used in any other countries . 

No servicin 呂 is available outside of Japan . 

内部掃樹ホ、，眼売店に依頼ずる 

1 年に-度くらいを目安にしてください。 

内部にほこりがたまったまま使うと、 邮陥除 

义災や故障の原因になります。 

とくに梅雨期の前に行ラのが効果的です。 

内部掃除費用については販売店にご相談ください。 
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rA 注意 


乾電池取扱いのま意 

取扱いを誤ると、電池の破裂、液漏れにより、 

火災-けがや周囲を巧ず原因になりまず。 

コイン型リチウム電池取扱いのま意 

取扱いを誤ると、電池の破裂、液漏れにより、 

火災-けがや周囲を巧ず原因になります。 

• プラス度とマイナス©の向をを 


• プラス货とマイナス©の向さを 


正しぐ入れる。 

U 

正しぐ入れる。 

mm 

• マイナス©側か5入れる。 

正し<入れる 

•正しい電池を使用ずる。 

正しい電池を 



使用電地：コイン型リチウム電池 

正しぐ入れる 

•分ち军したり、 シヨート させたり、 

の 

品番 CR 202 己 


义の中に投入したりしない。 

•分 gg したり、 ショート させたり、 

0 

•充電しない。 

旱止 

义の中に投入したりしない。 

•種類の違う電池や、新しい電池と 


•巧電しない。 

ちい惑也を混ぜて使用しない。 


•直接半田付けしない。 

禁止 

アルカリ乾電池のアルカリ'性溶液が 皮膚 や衣服に付着したとき 

•高温-高湿の場所で使用や保管をしない。 


は、きれいな水で洗い流してください。 


保管時は、ショートさせないように必ず 


また、目に入ったときはきれいな水で洗ったあと、 

ただちに医 

端子部をセ□八ンテープなどで絶縁して 


師の治療を受けてください。 


ください。 ( 

-飞 



破棄時は必ず端子部をセ□八ンテープ \ c . 




などで絶縁し、自治体によって処理の vi 




しかたが異なりますので、その}旨示に 


V 


従って廃棄してください。 

J 


ケーブル類を接続したりはずしたりずる前こ、必ず主電源を切る、または電源プラグをコンセントからないてくださし、。 


3 D 映像を視聴ずるとさの注意 

3 D 映像の視聴中に疲労感、 

不快感など異常を感じた!5、 W 

視聴を中止する 視聴中止 

3 D メガネを使用中にはっさりと 
2重に映像が見えた5、視聴を中止する 

そのまま視聴ずると、体調不良や長時間の視聴による 
目の疲れの原因になることがありまず。 

適度な休憩をとり、長時間連続して視聴しないでくだ 
さい。 

3D0 巧画などの場合は、 1 作品の視聴を目をに適度な 
休憩をとって< ださい。 

3D ゲームなどの 3D0 巧像の場合は、 30 分〜 1 時間を 
目をに適度な休憩をとってください。 

必要な休憩の長さや頻度は個人によって異なりまずの 
で、ご自身で判断してください。 

不快な症状が出たとさは、回復ずるまで 3D 映像の視 
聴や 3D ゲームのプレイをやめ、必要に応じて医師に 
ご相談ください。 

また、回復ずるまで (2 時間程度)は自動車などの運転 
をしないでください。回復するまでの時間は個人によ 
つて異なりますので、ご自身で判断してください。 


次のようなときは、 3 D メガネを 
使用しない 

•光過敏の既往症びちる 
• む臓に疾患びちる 
• てんかんの既往症びある 
•体調不良や疲れているとさ *81 旧不足 
• 酒気を帯びている • 巧婦 

症状や体調の悪化の原因になることがあります。 


Q 

使用禁止 


お子様の視聴年輪は已' 
を目まとずる 


'巨歳に Lh 


〇 

己〜日歳«上 


体調不良、目の疲れの原因になることが 
あります。 

お子様の場合は、疲労や不快感などに対ずる反応がわ 
かりにくいため、急に体調が悪くなることがあります。 
お子様が視聴の際は、保護ちのちがお子様の体調変化 
や目の疲れにま意し' 適度な休憩を取るよう監督して 
<ださい。 


まを上のご注意 


{女全のために必ずお守りください 


C 





















ち全のために必ずお守りください(っづき) 

注意- 


3D 映像を視聴ずるとをの注意 

3 D 映像を視聴中に誤って 
モニター画面や人をたたかない 

3 D 映像を視聴するとをは、 禁止 

周囲に壊れやすいものを置かない 

画面との距離を誤って画面をたたいたり、身体を動か 
して周囲のちのを壊すなど、けがや故障の原因になる 
ことがあります。 

3 D 映像を見るときは 3 D メガネ 
を使用し、剛をが平にぶ U W 

画で正面かが見聴ずる 飄 1 觀 i 

体調不良や目の疲れの原因になることが 
あります。 

近視や遠視' 乱視' 左ちの視力が異なるちは' 視力慮 
正メガネの装着などによつて視力を適切に痛正したう 
えで 3 D メガネを使用してください。 

3 D メガネ1し異常-故障があった X-N 
場合は使用を中止する 

けがや体調不良、目の疲れの原因に 
なることがあります。 

3 D 映像を見るときは、 11® の 

有効高さの3倍程度の視距離 

かがち嶋 溫 てる 

3 D メガネをかけたまま移動 
なぃ 

周囲が暗<なり、転倒などによるけがの 
原因になることがあります。 

画面の有効局さの 3 倍程度の視距離 

(推奨距離： 2.8 m 程度)より近し、距離で視聴ずると、 

体調不良や目の疲れの原因になることがありまず。 

鼻 やこめかみがホくなつたり 
痛みやかゆみを感じたり、肌に^# 
異常を感じた日、 3 D メガネの 使用*止 

使用を中止ずる 

長時間の使用による圧力により発生することがあり、 

体調不良の原因になることがありまず。 

また、ごくまれに 3 D メガネの材質でアレルギーの原 
因になることがありまず。 

3 D メガネは、本機で 3 D 映像を 
見る切外の用途には使用しない 

3 D メガネが割れた状態で 使用禁止 

使用しない 

けがや体調不良、目の疲れの原因になることがあり 
ます。 

3 D メガネにものを落としたり、 

力を加えたり、踏んだりしない 

ガラス部分などび破損して、けがの原因に 
なることがあります。 

フレームをねじるなど無理な力を加えると、レンズが 
割れる場合があります。 

使用後は箱に入れて、お子様の手の届かないところに 
保管して < ださい。 

3 D メガネのヒンジ部に指を A 

はさまない /6\ 

特にお子様にごま意ください 指のけがに 

注意 

けがの原因になることがあります。 

3 D メガネの装着時には、 A 

フレームの先端にミ主意する /!\ 

目をついて、けがの原因になることが As ' 

あ 0 まず。 

3 D メガネは両手で持ち、正しく装着してください。 

) 
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■レーザーモニターを持ち運ぶときは、 
必ず2人じ Lb で作業し、下図のよラに 
持ってください。 



• 不を定な場所に置かないでください。 

台の上に設置するときは、平坦ですべりにくし、、 
本機の外おより大きい、変形しない台の上に 
置いてください。 


>最低限、下図のスペースを取ってください。 


〈レーザーモニター〉 


I Ocm だ上 f 


1 OcmL ソ上 

1 0 cm じ(上 


1 OcmL ソ上 



くステーシヨン〉 



搬送について 


I 引越しや修理などで本機を運搬する場合は、本機用の 
捆包箱と織藍材および包装シート•袋をご用意ください。 
I 本機は立てた状態で運搬してください。 

横倒しにして運搬した場合、故障の原因となります。 


電波巧喜について 


I 本機は規格を満たしていますび若干のノイズび出ていま 
す。「ラジオ」や r バソコン」などの機器に本機を近付け 
ると互いに巧書を受けることがあります。このとさは 
機器を影響のないところまで本機か S 離してくださしん 


動作時の本体温度について 


HDMI ケースレの接続について 


• レーザーモニターとステーシヨン をつな ぐ場合は、 
付属の HDMI ケ ー ブルを使って、 レーヴーモニター 
の HDMI 映像-音青入力端子と ステーシヨンの 
HDMI 映像-音青出力端子をつないでください。 

• レーザーモニターの HDMI 映像-音青入力端子と ス 
テーシヨ ンの HDMI 映像•音芦出力端子は、本機の 
レーザーモニターとステーシヨ ンをつなぐための専 
用端子です。 

レーザーモニターとステーシヨ ンをつなぐじ(外の用 
途は、保証の対象がです。 

•本機と他の機器を HDMI ケーブルでつなぐとさは、 
ステーシヨンの HDMI 映像-音声入力1〜4端子につ 
ないで < ださい。 


I レーヴーモニターの 内部の放熱をよくするために、 
レーザーモニターのを 却用フアン(前面か S 向かって 
を後面の側面)の周りにちのを置かないでください。 


クラス1レーヴー製品 (CLASS 1 LASER PRODUCT ) 


レーザーモニター後面 



レーザーモニター内部 （ レーザー光源ユニットに貼り付け） 
金警告 


乙ことク5ス *1 のレーな一出5 
ピームの目*化 ttBJ ! への««<•口 


H 忙 o * nco し S い C と 


A 警告 


，-ピ2マン CCTBSK- 
«■行 oau こ C 


边严 患"?… 


円 B に U レーヴ ー «がレーヴ ー 
MRcDS。 ロロけ e ホ sn,。 


警告 


I 分解や改造をしないで < ださい。 

I レーザーモニターを分解すると内部にはレーザー光源びあり、レーザー光を直接見たり 
おびたりすると失明、皮膚障害の原因になります。 

I ヴービスマン LU がは、裏ぶたを開けないでください。 

I 内部の点検-調整-修理は販売店にご相談ください。 
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ご使用上のお願い 


本機の設置についてのお願い 


面ぉ願ぃ/ 

•傾斜面や、水平でない面、力ーペットなどの軟5かい面への設置をさけてください。 

•本機の下へ物をはさまないでください。 

• レーザーモニターは非常に重くを険でずか5、お客様ご自身で設置せずに、必ず販売店に設置をご依頼ください。 


ご使用上のお願い 
安をのために必ずお守りください 



巧用上のごま意 


まを上のごま意 

















































































留意点 


ご使用の前に下記の内容を必ずお読みください。 


■国外でこの製品を使用して有料放送ヴービスを享受ずることは、有料ヴービス契約上禁止されています。 

■付属の B - CAS 力ードはデジタル放送を視聴してしすこだくために、お客さまへ貸与された大切な力ードです。破損や紛失 
などの場合はただちに B - CAS 〔(株）ビーエス•コンディシヨナルアクセスシステムでカスタマーセンタ ー へご 
連絡ください。なお、お客さまの責任で破損、故障、紛失などが発生した場合は、再発行費用が請求されまず。 

■万一、本機の不具合により、録画でさなかった場合の補償についてはご容赦くださし、。 

■あなたがビデオなどで録画•録音したちのは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利ちに無断で使用でさま 
せん。 


本機の受信周波数帯域にホ目当ずる周波数を 
用いた機器とは離してご使用ください 


天候不良によっては、 

画質、音質が悪くなる場合があります 

本機の受信周波数帯域 ( VHF : 日日〜 222 MHZ 、 UHF ：470 
〜77日 MHz 、 巨 S : 1 032 MHz 〜1 336 MHz 、 CS ： 

1已日已 MHz 〜2日71 MHz ) に相当する周波数を用いた携帯 
電話などの機器を、本機やアンテナケーブルの途中に接続 
している機器に近づけると、その影響で映像•音声などに不 
具合が生じる場合があります。それ!5の機器とは離してご 
ま用ください。 


衛星デジタル巧送の場合、雨の影響により衛星か5の電波 
が弱くなっているときは、引き続き放送を受信できる降雨 
対応放送に切り換えます。（降雨対応放送が行われている場 
合)降雨対応放送に切り換わったときは、画面にメッセージ 
が表示されます。 

降雨对応放送では、画質や音質が少し悪<な0ます。また、 
番組情報も表示できない場合があります。 1 


V ——ぶ V —— 


本機に付属している B - CAS 力ードむがの 
ちのを挿入しないで < ださい 

巨- CASA - ド挿入□には、正規の B - CAS カード拟外のも 
のを挿入すると本機が故障したり破損することがあります。 

V —— 


操作でをなくなつた場合は 


受信異常により、本機の操作がでさな<なった場合はレー 
ザーモニター後面のま電源ボタンで主電源をいったん切り、 
ステーションの電源プラグを掠き差ししたあと、しばらく 
して再度ま電源を入れて<ださい。 


""レーザーモニターのま 電源 やステーシヨンの> 

電源は頻繁に切!5ないことをおずすめしまず 


長期間留守にされる場合や本機に異常が発生したとさ L ソ外 
は、本機の電源プラグをコンセント占、5巧いたままにした 
り、レーザーモニターの 主電源やステーシヨンの電源を「切」 
のままにしないことをおすすめします。本機は電源オフ(待 
機)状態でも、自動的にデジタル放送のメンテナンス情報を 
受信して、ソフトウェアの更新が行われる場合があります。 

V J 


■ お客様または第云をび本機の誤使用、使用中に生じた故障、その他の不具合または本機の使用によって受け5れ 
た損害については、法令上賠償責任が認め5れる場合を除さ、当社は一切の責任を負いませんので、あ5かじめ 
ご了承 < ださい。 

■ データ放送の双ち向ヴービスなどで本微こ記憶されたお客様の登錄睛報やポイント情報などの一部、またはずベ 
ての情報が変化-消失した場合の損害や不利なについて、アフターヴービス時ち含め、当社は一切の責任を負い 
ませんので、あ5かじめご了承ください。 


■ 本機でお客様が設定されるデータには、個人情報を含むものがありまず。本機を譲渡または廃棄される場合には、 
r 全情報の初期化」により個人情報を消去されることをおすすめしまず。 



A 

テレビ台への固定 



テレビ台への固定用部品(付属品)で、レーザーモニター後面下部とお使いの台の強固な部分を、固定してください。 



固ぉ願ぃ/ 

再び移動させるときは 
テレビ台への固定用部 
品をはずしてから行つ 
て < ださい。 

































































レーザーモニター 


本機はレーザーモニターとステーシヨンとの組合せで動作しまず。どち5かの電源び r 切」の状態では動作しません。両方 
の電源を r 切」 L ソがにして使用しまず。このぺージのモニター動作については、ステーシヨンが r 切」じけ+である場合でず。 







レーザー モニター後面 


(前面か5向かってち後面の側風 






g 劇打 a 

•電源ボタンで r 切」にすると待機状態になります。 

• レーザーモニターに向けて光線銃などを使い、画面を標的にす 
るゲームでは、正しく動作しないことがあります。 

くわしくはゲームの取扱説明書をご覧ください。 


> HDMI 日央像-音声入力端子をステーンョン似外の機器に接続 
した場合、その動作については保言正の対象ではありません。 
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ステーシヨンと接続ずる。 

■awn 


レーザーモニターの 主電源が入つ 
ているときに、電源を入/切できる。 


音量を調節する。 

メニューなどを表示中はリモコンの◄►と同じ 
はた6さをする。 


主電源を入/切ずる。 

主電源を r 切」にずると、レーザーモ 
ニターのみ主電源が切れます。ステー 
シ ヨンは動作を続けまずが、 U モコ 
ンやレーザーモニターの電源ボタンは、 
はた6かなくなります。 
r 入」では、ボタンが少し巧し込まれ 
た状態になりまず。 


イルミネーシヨン lacCTEK # 

リモコン受光部 

スピーカー 


視聴している放送の種類の中でチヤ 
ンネルを順送り、または逆送りで切 
り換える。 laemic # 

ビデオ入力や PC 入力などの映像を見 
ているとさは、最後に見ていた放送波 
を表示して、チヤンネルを切り換えます。 
メニューなどを表示中はリモコンの 
▲▼と同じはた5ををする。 


ビデオや DVD などを見るときに巧ず。 

lag ism 

巧すごとに、地上アナ □ グ-地上デジタル ^ BS 
一亡31一じ32ービデオ1ービデオ2一前面端モ 
一〇端子1 一 D 端モ2一 HDMI 1 一 HDM に一 
HDM に- ► HDMI 4 一 PC の順に切り換わりまず。 

メニユー表示中は U モコンの(決弓と同じはた5さ 
をする。 


電源インジケーター lacjsgi •口か 

緑（点な）……レーザーモニターの電源が「入」で映像を映した状態 
緑（点滅） . レーヴーモニターの起動中 

赤(点な）……レーザーモニターの電源が「切」で主電源が r 入」の 
待機状態（スタンバイ） 

※黄（点打）……レーザーモニターの内部が熱くなっていまず。ま電源を切って、モニター内部の温度 
び下びるまでお待ちください。 

※ホ（点滅）……使用を中止し、販売店にご相談ください。 


主電源 


雷上のごを意 htiss のはた i 


レーヴーモニタ— 

留意点 
























































































































ステーション 


本機はレーザーモニターとステーシヨンとの組合せで動作しまず。どちらかの電源が r 切」の状態では動作しません。両方 
の電源を r 切」外にして使用しまず。 


ステーシヨンの電源を入/切ずる。 

電源を r 切」にずると、リモコンやレーザーモニターでの操作ができません。デジタル 
放送の情報の取り化みや予約録画 ( Ir 録画 化 ができなくなりまずので 
画面表示や本紙にて指示がある場をを除き、できるだけ切 S ないよラにしてください。 
電源を r 入」にするとさは軽く押します。「切」にするとさは、約4秒巧し続けます。 



脚ぉ願い/ 

•接続は、電源プラグを抜いてから行ってください。 

•映像•音声接続用のプラグと端テは、色分けがしてあります。 
それぞれ色が合ラよラにつないでください。 

映像…黄、音声一左…白、音声一ち…ホ 
•プラグはしっかり差込んでください。不完全な接続は雑音、 
映像ノイズなどの原因になります。 

•プラグを抜くときは、コードを引っ張らずに、プラグを持っ 
て抜き取ってください。 

•機器をつないで映像が乱れたり、雑音が出るときは、たがい 
におすぎることがあるので、機器を十分に離してください。 
•機器によっては接続が異なる場合がありますので、接続する 
機器の説明書ちあわせてご覧<ださい。 

•録画•録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著 
作権上、権利者に無断で使用できません。 


付属の B - CAS 力ードを入れる。 

• B - CAS 力ー ドを振き差しするときは、必ずステーションの電 
源プラグをコンセントから抜いてください。 

• カードを入れる前に、この説明書の裏表紙にカード番号を記入 
して < ださい。 

• 付属のカード外のものを入れないでください。 

• 裏向きや逆ち向から}串入しないでください。 

挿入方向を間違うと巨- CAS カードは機能しません。 


• ステーションは待機状態のとさに、自動的にデジタル放送のメンテ 
ナンス情報を受信して、ソフトウエアの更新が巧われる場合があり 
ますので、長期間留守にされる場合や本機に異常が発生したとさ 
外はステーションの電源を r 切」にしないことをおすすめします。 
•受信状態により、デジタル放送などで操作できなくなった場合は、 
しばらくステーションの電源プラグをコンセントから抜いてみて 
<ださい。 
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HDmi 

映像’言声出力 
(モニター巧） 


-Homi 


-PC 入力- 




挟像•音靑入力- 
2 


LAN 

( 10 / 100 ) 



地上デジタル/アナ□グ巨 S- 110度 CS-IF 
(VH F/U HF) (DC 1最大 4 W ) - 


アンテナ電源ののり換えは、 

~メニュー画面で設定しでください。 


Ir システム 


-アンテナ入力 


デジタル訴デジタル放送音声 
桃)入力 （光)出力 


3固 




レーザーモニターと接続 
する。 


HDMI 機器を 
接続ずる。 


■劇田 a 

HDMI 映像•音青出力端モか5レーザーモニタ ーiU 外の機器に接続 
した場合、その動作については保証の対象ではありません。 


市販の光ケーブルで、デジタ 
ル音声(光)入力端子をちつオー 
デイオ機器と接続する。 

■ aw — 

すジタ) レ放を受信時のみ出力します。 




、 


广 


ステーション後面 


LAN ケーブル 
を接続ずる。 


アナ□グ RGB 出力 
のパソコンを接続 

ずる 。 MZitcism 


〈BS’l 1□度 CS-IF 入力> 

BS -1 10度 CS アンテナを 

接続ずる。 15|2£[9 


巿版の光ケーブルで、デジ 
タル音声(光）出力端子をち 
つ機器と接続ずる。 


オーディオアンプ、サブウー 
J \一などへの音声出力端子。 

■5JKW 


〈地上デジタル/アナ□グ入力> 

地上デジタルや地上アナ □ 
グ用のアンテナ ( VHF / UHF ) 

を接続ずる。 ts/tsuasjsm 

^ ゾ 


付属の Ir ケーブルを接続する。 

録画用ビデオや DVD レコーダー 
へ録画するための U モコン信号 
を送ることがでさまず。 


デジタル放送を録画する 
ための、ビデオや DVD 
レコーダーへの録画用出 
力端子。 tsitsism 

デジタル放送し U がは出力し 
ません。 

出力はアナ□グ信号でず。 


DVD プレーヤーなど、 D 映像出力やコンポーネント 
映像出力をもつ機器を接続ずる。 tzusism 

映像入力端子を D4 端テに接続した場合は、入力切換で ro 
端テ」を選んでください。 D4 端テに接続せず S2 端モまた 
はピン端テに接続した場合は、「ビデオ」を選んでください。 


!のはた5を 


ステ I シヨン 



15 






















































































































































































































リモコン 


t = ふだんよく使うボタン 


この製品はリモコンコードを 
変更できます。 

当社製テレビがを51台近くにあるとさなど 
に切り換えると便利でず。 

くわしくはをご覧ください。 


チャンネル番号、音声の種類、画面ヴ 
イズ、未読メールの有無、現在時刻な 
どを画面に表おする。 msKtm 

デジタル放送のとさ 
上記に加え、放送時間、番組名など 
を表おする。 


数字ボタン 

チヤンネルを直接選んだり、数字を入 
力する 0 


視聴している放送の種類の中でチャン 
ネルを順送り、または逆送りで切り換 
ぇる。 ■化 

ビデオ入力や PC 入力などの映像を見ているとさ 
は、最後に見ていた巧送波を表示して、チヤンネ 
ルを切り換えまず。 

使用しない入力をスキップずることびできまず。 


P .151-156. 


押すごとに、ビデオ1^ビデオ2^前面 
端子一 D 端テ1 一 D 端子2 一 HDMI1 一 
HDM に一 HDMI3 一 HDMI4 一 PC 一放 
送の順に切り換わる。 ■巧お • 

使巧しない入力をスキップずることができます。 

■ME の 


} 甲すごとに30分、色0分、白0分、120 
分後に電源が切れるように設定でさる。 

■ auK > 


—固 擲 頁い/ リモコンの取扱い 

落としたり衝撃を与えない。 



①③③ 
④⑤風 
の®風 
@0⑩⑩ 



し的切劍 I ォフタ句 P ポ - J ) 


MITSUBISHI 

レ-ザ-テレビ RL16503 


水をかけたり、めれたちの 
の上に置かない。 


ベンジン、シンナーなど 
揮発性の液体でふかない。 



禁止 



禁止 



禁止 
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電源を「入」 r 切」ずる。 

■acCTEllgilC^ 


ほ耐な 1'.' 

'''お好みの画面サイズを 


撰ぶ。 BIX 巧》 

1 3D 1 … 

'''3 D モードを切り換える。 


■化は》 

1蚁約-间… 

…お好みの映像モードを 

L 

選ぶ。 ■ — 


放送波を切り換える。 ■の me * 

画… 

■- •地上：/ジタル放送 

國… 

… BS デジタル放送 

画… 

…110度 CS デジタル放送 
巧すごとに、 CS1 と CS2 が切り換 
わりまず。 

[刑か'' 

…地上アナ□グ放送 

視聴しない放送波のボタンを無効にずることがで 

をます。 

i 5» Er # 


音量を調節する。 


慢号 A 方 1 .• •地上アナ □ グ放送のとき 

このボタンに続けて2衍のチヤ 
ンネル番号を入力してチヤ 
ンネルを選ぶ。 15 CSC# 
デジタル放送のとき 
このボタンに続けて3おのチヤ 
ンネル番号を入力してチヤン 
ネルを選ぶ。 15EW 


巧 ラウンド I •••サラウンドの設定をする。 


masKm 


[消音 1... 音を一時的に消す。 


番組ポーズ機能を使うときに押ず。 


mzMtm 

U アリンク対応 レコーダーとの 接 
続が必要です。対応機器の取扱説 
明書ち合わせてご覧ください。 


- U モコンの使用節囲 

リモコン受光部 


7 m 政内 

I レーザーモニターのリモコン受光 
I 部に正しく向けてください。 

使巧範固は角度により異なります。 
ステーシヨンには受光部はありま 
せん。 








































































































































t= カバ’一の中のボタン 

カバーの 開けかた 



カバーの 下部を持ち、 

ゆっくりと 

引さ巧いてください。 


カバーの中のボタンをよく使う場合 



カバーを裏返して 
差し込んでください。 


レコーターの録画リストを表 TJT する。 


u ア u ンク対応機器との接続びお 
VKbALIIMK 要でず。対応機器の取 g } 説明書も 

合わせてご覧ください。 


メニューなどの画面を表示中に、 
前の画面に戻る。 


1つ 


■ arz !> 


テレビ放送に連動したデータ放送画面 
を表示ずる。 


UEEw 


HDMI 入力端子を使って接続している 
機器を本機の I 」モコンで操作ずる。 

msMm 

iiw IJ ア IJ ンク対応機器との接続がお 
VKtALIIMK 要でず。対応機器の取扱説明書も 
合わせてご覧ください。 


録画 

CZD 


-「一発録画」で、デジタル放 
送を録画する。 ■か。 • 

CiJilTTRlK 事前にレコ-ダ-との 
、化 ALINI く接続と醜び必要でず。 

r 一発録画」は Ir システムでち巧用でさます。 


2画面 

[ a /®]- 


飾丽 


-巧ずごとに1画面画面 
と切り換わる。 mzAnsm 

-2 画面時、チャンネル切換な 
どの操作がでさる画面を選 

ぶ。 lasw 



声ゆっくり 


•デジタル放送のとを、字幕 
の言語や、表おの有無を設 

定ずる。 ■MSW 

'•人の話し声をゆっくりにする。 


メニューの操作を始めるときと終ると 
さに巧ず。 




デジタル放送の番組表を表おする。 


■ aut » 


現在放送中のデジタル放送のま組一覧を 
表 7 JT する。 




メニューなどの画面を表示中に、選択 
やま定などをする。 ■ arz !* 

リンク機器の r 操作パネル」表示中は、 
接続したリアリンク対応 レコーダーの 
操作がでさる。 ■か •• 

還択中のデジタル放送の番組内容を表 
7 J ^ ずる0 


■saasi 

ま組表の表示中やデータ放送などで、 
画面に色ボタンの表示があるときに使 

用でさる。 msMSTM 

操作バネル表示中は、接続した U ア U 
ンク対応レコーダーの操作がでさる。 


地上アナ□グ放送のとき latsjc# 

二重音声放送の主音声 • 副音声の切り 
換えとモノラル音声の設定をずる。 

デジタル放送のとさ 1335^ 

複数の音声がある番組のとさに、他 
の音声に切り換える。 



静止画 


口.. 

’’静止画にする。 IJl が》 


巧う人切換 
口.. 

•’使用する人に適した設赶こ 


-巧で切 D 換え々。■ゴ 1巧5» 


!のはた S を 


リモコン 
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テレビを見るまでの準備のミ巧れ 


A 


準備1 


付属品の確認 


IsUs^ 


準備2 


準備3 



準備4 


、 



準備已 

B - CAS 力ードを入れる 

デジタル放送を視聴するために必要です。 

J _ 

-/tV 

N 

MUssm 

J 




準備6 


、 





準備7 


録画-再生機器などとごなぐ 

お手持ちの録画-再生機器を利用でさます。 


r 町 





必要によ 0) 


LAN 端子につなぐ 

ブ□ー ドバンド回線経由で、 

一層巧実したデータ放送が楽しゆまず。 




■ awc > 


準備9 


電源を入れる 





■silcis^ 


A 
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準備10 


^6<6<設定 J をずる 

テレビを見るための基本的な設定び簡単にできまず。 


、 















































































































準備 1 


付属品を確認ずる 


テレビを見るために 


(^ D 映像を見るために)〔まをのために ) 



固定バンド…2本 
テレビ固定用ネジ…2本 
テレビ台固定用木ネジ 
…2本 


〔 18 ^要にょ 0 ) 


I かーブル （1.5 m ) •••■!$ 



ケーブル結束用 
クランパ——1本 


準備2 


リモコンの準備をずる 


曇乾電池を入れる 

単4お乾電池 R03(UM-4) を2個使用 


吊りひちをつけるとさ 


リモコンの 
力八’一をはずず 



カバーの 下部を 
持ち、ゆっくりと 
引き巧く 


4電池フタをつける 




3 


0© をよく確かめて 
©側か5正しく入れる 



#3リモコンを裏返して 
^ 電池フタをはずず 

5 ^ 


っ。る.^^^ 




グ^ ゾ 6 く 6 く設定樹ま 

お好みにより カバーの 向き 
、ン/ を替えてお使いください。 


>乾電ミ也の寿命は約1年でず。（ご使用の 
状態によって寿命が変わります。） 

>リモコンが動作しなくなったり、操作 
できる距離が短くなつたとをは、2個 
とち新しい乾電池と交換してください。 


~/ K 注意 


乾霞也は©側か5入れる 


~/ K ま意 


吊りひちを持って振り回さない 

人に当たると、けがの原因になります。 
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テレビを 
見るための ！！ Hi 


付属品を確認ずる/リモ n ンの準備をずる 
テレビを見るまでの準備の流れ 
































































準備 3 


レーザー モニターとステ ー シヨンをつなぐ 


付属の HDMI ケー プルで レーザーモニターとステー シヨンを接続してくださし、。 



刷 laa 

• 次のような場合、その動作につきましては保証の対象ではあ 
りません。 

-レーザーモニターの HDMI 映像-音声入力端子か5ステー 
シ ョ ンじI外の機器に接続した場合 
-ステーションの HDMI 映像•音声出力端子か5レーザーモニ 
ターな外の機器に接続した場合 


他の機巧を^したおとは • 


必要な5、付属のクラン/ f 一でケーブルを固定してください。 


レーザーモニター 後面 






n 


クラン パー 
とりつけ巧 


クランパーのほどをかた 
バンド 



ごめ 


つめを引き上げなが5、 
パンドを引を抜きまず。 


準備4 


3 D ホ外線エ S ッターをつなぐ 


付属の 3 D 赤外線 エ三ッターをレーザーモニターに 接続して<ださい。 

接続しないと、本機に付属の 3 D メガネを使って 3 D 映像を見ることができません。 



ft 制は a 

•本機を 3D モードで使用中 （3D 切換を r 切」政 
外に設定）は、 3D ホ外線エミッターのイン 
ジケーターがホ点なします。 

• DLP® Link 対応の 3D メガネを使用して本機 
で 3D 映像を見る場合は、 3D 赤外線エミッ 
ターをレーザーモニターに接続する必要はあ 
りません。 



リモコン受光部 



固ぉ願ぃ/ 

3D ホ外線エ S ッターをレーザーモニターの下側に置く 
場合は、レーザーモニターのリモコン受光部からできる 
だけ離して置いてください。 

近くに置くと、 3D 赤外線エミッターとリモコンの送信信 
号が干渉することがあります。 

3D ホ外線エミッターをレーザーモニターの上には置かな 
いでください。 
































































































準備已 


B - CAS 力ードを入れる 


本機には、 B - CAS 力ードを付属していまず。 B - CAS 力ードはデジタル技 I をを見るために化要でず。 

番組の著作権保護のため、 B - CAS 力ードをステーシヨンに挿入しないとデジタルな I ちを見ることびできません。 

現在、デジタル放送をご覧にな5なくてち B - CAS 力ードを入れておかれることをおすずめします。 

B - CAS 力ードの詳しい説明は、田をご覧ください。 


D B - CAS 力ードの入れかた 

《 B - CAS 力ードを入れただけでは、ち料放ちの契約料 


受信料などを課されることはありません。 


D 


目 


ステーションの電源プラグをコンセントか5 
巧く 

B - CAS 力ードの巧き差しは、必ずステーションの電源プラグをコ 
ンセントから抜いた状態で行ってください。 


カバ‘一を開ける 

突起部を押しなが5下げ 
て < ださい。 

B - CAS 力ード拝入□は、 
ステーシヨン前面の 
カバーの中にあります。 


# # ( i ) 


因 


B - CAS 力ードを 
入れる 

B - CAS 力ードの絵柄 
表示面を確認して 
挿入□ち向に合わせ、 
ゆっくりと 
押し込んでください。 



B-CAS 力ードについて- 

「 B - CAS 力ード 

デジタル放送を見るために必要なカードです。 




に 

(集積回路） 


B - CAS 力ード番号 

ご確認のラえ、裏表紙の r お客さま便利メモ」に 
記入しておいてください。 


固ぉ願ぃ/ 

• 本機専用の B - CAS 力ード外のものを挿入しないでください。故障や 
破損の原因になります。 

• 裏向きや逆方向から挿入しないでください。 

挿入方向を間違うと B - CAS カードは機能しません。 

•ステーションの前面端テを使用しないときは異物が入らないよラに、ま 
た、ご使用中に巨- CAS 力ードが抜けないように、目- CAS 力ード挿入後 
は、カバーを閉じてください。 


■ B - CAS 力ード取扱い上の留意点 

•巧り®げたり、変形させたりしないでください。 
•重いちのをのせたり、踏みつけたりしないでく 
ださい。 

• に(集積回踰部には、手を触れないでくださし、。 
•分解•加工をしないでください。 

•使用中は B - CAS 力ードを抜き差ししないでく 
ださい。視聴できなくなる場合があります。 


B - CAS 力ードを巧くとき 


•万一 B - CAS 力ードを巧く必要があるときは、ス 
テーシヨンの電源プラグをコンセントか5巧い 
たあと、ゆっくりと巧いてください。その後、 
ステーシヨンの電源を入れ忘れるとリモコンで 
操作がでさませんのでごま意< ださい。 

* B - CAS 力ードにはに(集積回路）が組込まれて 
いるため、画面に B - CAS 力ードに関するメッ 
セージが表ちされたときなかは、抜き差し r 
をしないで < ださい。 r 


テレビを 
見るための ！ ili 


B - CAS カードを入れる 

レーザーモニタ—とステーションをつなぐ/ 3 D 赤が線 H ミツタ—をつなぐ 




























































準備 6 


アンテナをつなぐ 


本機はデジタル回路ををく内蔵していまずので、されいな映像でご覧いただくためにはアンテナの接続が重要でず。 
22 ぺージか 52 己ページの図を参考にして、あてはまる接続を確実に行ってくださし、。 


D VHF/UHF アンテナ 地上デジタル臓!、地上ァナ□グ放送を見るとき 

•地上アナ□グ放送や地上デジタル放送をご覧になるためには、 VHF / UHF アンテナとの接続が必要です。 

• ご使用中の UHF アンテナでち一部の地上デジタル放送を受信できる場合があります。くわしくは、お買上げの販売店にご相談く 
ださい。 

■現在 VHF アンテナだけで地上アナ□グ放送を受信している場合、地上デジタル放送を受信するためには、あらたに地上デジタル 
放送に対応した UHF アンテナの設置が必要です。お買上げの販売店にご相談ください。 


VHF / UHF 混合またはケーブルテレビのとき 

/ケープルテレビで地上デジタル放送を受信ずる場合ち、、 
CATV アンテナ線を下図と同様につないでください。 

\くわしくは、ケーブルテレビ会社にご相談ください。 / 



アンテナ接続ケーブル(市販品） 

f 古いケーブルのご使用は一部のチャンネルが映らないなど、 
I 受信状態が悪くなる場合があります。 



地上デジタル放送び受信でさない、または受信でさな 
いチヤンネルがある場合は、「地上デジタル放送び映 5 
ないとき」 EEEA をご覧ください。 


P 峽像にしまが出たり、縦線げの妨害が出るとを—— 

本機のようなプ□グレッシブ‘表ちに対応したテレビ受像機は、デジタル回 
路ををく内蔵しています。このためアンテナ接続音15のシールドをより5金イヒ 
して、デジタル回路か5アンテナ線に飛び込むノイズを抑え込むことが、 
よりきれいな映像でご覧いただくためのコツです。 

紅ぉ願ぃ/ 

•アンテナ線の接続には、付属のアンテナ接続ケーブルか、同軸ケープ 
ルに市販のネジ式 F 形コネクタを取付けたちのを使用してください。 
妨害を受けにくいこ重シールドタイプ (3 C - FB 、 己 C - FB 等）をおすす 
めします。 

•平巧フィーダー線や F 形政外の同卽ケーブル用コネクタは、巧部のデ 
ジタル回路やパソコン、他の AV 機器などからの妨害を受けやすくな 
りますのでなるベく使用しないでください。 

• アンテナ分配器などを使用されている場合は、それらの器具のシール 
ド効果が弱い場合、本機から遠ざけると妨害が減ることがあります。 


アンテナの場所 

妨害電波の影響をさけるため 
交通の煩雑な道路、電車の架 
線、送配電線、ネオンサイン 
などか S 離してください。 

万ーアンテナが倒れた場合の 
事故を防ぐためにち有効です。なおアンテナエ事には 
技術と経験が必要ですので販売店にご相談ください。 

アンテナの定期的な点検•交換を 

アンテナは屋外にあるため傷 
みやす<性能が低下します。 

映りが悪い時は販売店にご相 
談ください。 
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VHF と UHF びそれぞれ別になつているとさ 



© 


I — アンテナ入力 


% 



(差し込み側） 


(ネジ側）胃地上デジタル/ 

n アナ□グ入力端子へ 


皿- 


アンテナ接続ケーブル(市販品） 

/古いケーブルのご使用は一部のチャンネルが映ら^ 
、ないなど、受信状態が悪くなる場合があります 。 ] 


剧お願い/ 

■平行フィーダー線はデジタル回路からの妨害を受けやすくなりますのでなるベく使用しないでくださし、。 
• お部屋(壁側)のアンテナ端子が平行フィーダ線用端テの場含は、販売店にご相談ください。 


VHF アンテナ UHF アンテナ 





* 

F 

• 〇 000 〇 

laOEl 


'-1 ◎◎|〇 00 〇 〇 

laai 



(ネジ側） 


I 地上デジタル/ 

アナ□グ入力端子へ 


平行フィーダー線(市販品） 

(差し込み側） 


壁のアンテナ端子 


同軸ケーブル(市販品） U / V 混合器(市販品） 


アンテナ接続ケーブル(市販品） 

/古いケーブルのご使用は一部のチャンネルが映ら 
、ないなど、受信状態が悪くなる場合があります。 


/ HF アンテナ UHF アンテナ 

^ または 






平行フィーダー線用のとを 



-.1 

1¢上デジタル/アナ□グ 


(VHF/UHF) 

© © 


- 

T— アンテナ入力 

€) 


地上デジタル放送び受信でさない、または受信でさな 
いチヤンネルがある場合は、「地上デジタル放送び映ら 
ないとを」 EEEl をご覧ください。 


アンテナをつなぐ 


\ 


テレビを 
見るための 
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準備巨 


アンテナをつなぐ (つづき) 


© BS . 110度 CS アンテナ BS デジタル .1 10度 CS デジタル放送を見るとき 

アンテナは、110度 CS 対応の BS デジタルアンテナをご使用ください。 

ケーブルや分配器などは、110度 CS 帯域に対応しているらのをご使用くださし、。 


• BS * 110度 CS アンテナの設置には、技術と経験び化要です。 

BS -1 10度 CS アンテナをお買上げの販売店にご相談ください。 

設置のしかたについては、 BS -1 10度 CS アンテナの取扱説明書をご覧ください。 

• BS ，1 10度 CS アンテナび正しい方向やち度でないと、衛星放をは見6れません。 

BS ’ l 10度 CS アンテナの取扱説明書をよく読んで、ち向•角度を調整してください。 

• BS ，1 10度 CS アンテナをつなぐときは、ステーシヨンの 電源 プラグをコンセントか6巧いてくだをい。 

•苗." Bia アンテナ線がシヨートしている状態でアンテナ電源を r テレビ連動」に設定すると、保護回路がはた!5き、 
自動的に r 供給しない」に切り換わります。アンテナ線の買換え、修理については、販売店にご相談ください。 


110度 CS 対応 
BS デジタルアンテナ 




BS -1 1□度 CS 対応ケースレ(巿販品) 


VHF / UHF / BS -1 10度 CS 混合のとき 

(マンションの共同受信など） 



壁のアンテナ端テ 


アンテナ接続ケーブル(巿販品） 
f 古いケーブルのご使用は一部のチャンネルが映!5、 
、ないなど、受信状態が悪くなる場合があります 。 ) 
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(ネジ側） 


地上デジタル チューナー 
巧 蔵 レ コーターの 後 面 


I 地上デジタル/ 

アナ□グ入力端子へ 


VHF/UHF 


人力 P 
出力 


©出力 

お)入力 


(差し込み側） 


地上デジタル 
アンテナ 

アンテナ出力の接続は、 レコーダーの 
取扱説明書をご覧<ださい。 


アンテナ接続ケーブル(市販品） 

/ちいケーブルのご使用は一部のチヤンネ、 
ルが映!5ないなど、受信状態が悪<なる 
\場合があります。 j 


D CATV (ケースレテレビ)アンテナ 

(例：ホームターミナルとレコーダーを接続ずるとさ) 

壁のアンテナ端子 




巧上デジタル/アナ□ブ 
( VHF / UHF ) 


〇 


-アンテナ入力 




(ネジ側）胃地上デジタル/ 

アナ□グ入力端子へ 


9 レコーダーを通して接続するとき 

/例：レコーダーび地上デジタルチューナー内蔵で 
I アンテナ入力が VHF / UHF 混合のとき 

VHF アンテナ UHF アンテナ r 


ホームターミナル 


VHF/UHF 
入力出力 


レコーダー 


VHF/UHF 
入力出力 



巧表的な巧 続 方法を記していまず。 

<わしくは CATV 舍社へお PS 合わせ < だをい。 


f ちいケーブルのご使用は一部のチヤンネルが映らないなど、') 
I 受信状態が悪< なる場をがあります。 I 
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ロド 

巧上デジタル/アナ□グ 3 S ' 

1 

( VHF / UHF ) ■: - 4*- 

© ◎ 

メニ J 


アンテナ A で 


テレビを 
見るための ！！ Hi 


アンテナをつなぐ 











































































































準備 7 


他の機器とつなぐ 


• ビデオとの接続 

例： r ビデオ1入力」に接続ずる 



• 測店 la 

■ビデオの特殊再生機能(早送り、一時停止な 
ど)を使うと映像が乱れることがあります。 

• S 2 映像入力に接続すると、その系統の映像 
入力は自動的に r 切」の状態になり、 S 2 映像 
入力がはた5きます。 （ S 2 映像優先） 

• の端モ1/ビデオ1入力」（またはの端子2/ビ 
デオ2入力 J ) の映像入力端子を同時に接続さ 
れた場台は、 D 端子1(または D 端子 2) とな 
0ます。 

■つないだ機器で見るときは、入力切換で r ビ 
デオ]」（または r ビデオ2」 r 前面端子」）を選 
んで < ださい。 



音声入力 A A 映像入力門鬥 SS 映像 
端子へ B y 端子へ e y 入力端子へ 

^どちらか一方を 
レづ^ つなぎます。 

言号の流れ 


音声出力 S 音声出力 a 昌映像出力 a a s 映ィ象出力 

端テから y 端モから y y 端子から y y 端子から 


固ぉ願ぃ/ 

ビデオ側の接続や操作については、その機器の 
取扱説明書をご覧ください。 


モノラルビデオとの接続 


音声入カコネクタは、ピンプラグ X 1 W ピンプラグ 
X 吕のケーブル（巿販品）で、必ず映像入カコネク 
夕と同じ系統の左とちの両方とも接続します。 


ビデオ 


■ DVD プレーヤーとの接続 


例：の5瑞子1入力」に接続ずる 



• 測店 la 

• rD 端子1/ビデオ1入力」（またはの端モ吕/ビデオ2入力」） 
の映像入力端子を同時に接続された場含は、 D 端子 U ま 
たは D 端子 2) となります。 

•コンポーネント映像端子との接続では、最適な画面サイ 
ズが自動選択されない場合があります。この場合は、画 
面サイズボタンで画面サイズを選んでください。 

■つないだ機器で見るときは、入力切換で「□端モ1」（また 
は 「 D 端テ2」）を選んでください。 

固ぉ願ぃ/ 

■ D 端モケーブルなどの映像信号ケーブルと音声信号ケー 
ブルは、束ねてご使用ください。 

• DVD プレーヤーの接続や操作については、その機器の取 
扱説明書をご覧ください。 

• DVD プレーヤー側のテレビ画面モードの設定を1巨:日にし 
てください。4:3(レターボックス、パンスキヤン）に設定 
されていると適正な画面サイズで見ることができません。 



音声入力 
端子へ 


D 4 映像 
入力端子へ 


h 信号の流れ 


D 映像出力 
端子から 


音声出力 
端子から 


Y - Cb . Cr 映イ象 
出力端子か!5 


DVD プレーヤー 


出力端テと®接続 
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W HDMI 機器との接続 


0 巧像•音声信号を 1 本のケーブルでつなぐことがでさます。 
IJ ア U ンク対応レコーダーで U ンク録画 I 
を行ってください。 

U ア U ンク機能については、下記の解説をご覧ください。 


’他 U ア U ンク機能をお使し損になるには、この接続 


U アリンク対応レコーダーには 、 qrealink □ゴマークが付いています。 

例：リアリンク対応レコータ'—を 「 HDMI 1入力」に接続する 



广 * 


映像’音青入で- 






•納凶 a 

•対応している映像信号 

480し48日 P 、 1080し720 P 、 1日8日 p 
■対応している音声信号 
- PCM 

サンプリング周放数： 48 kHz /44.1 kHz /32 kHz 
-ビットストリーム 

音声方式： AAC、Dolby Digital 

■本機の HDMI 入力端子はパソコンからの映像■音声信号には対応していません。 
パソコンは PC 入力端子に接続してください。 

• HDMI 対応機器の映像や音声を楽しむときは、入力切換で 「 HDMI 1」（または 
「 HDM に」 rHDMI 3」 rHDMI 4」） を選んでください。 

• rHDMI4 入力」はステーション前面のカバーの中にあります。 

• 非対応の信号を入力すると、映傲が乱れることがあります。 


面ぉ願ぃ/ 

• HDMI ケースレは HDMI 規格認証されたカテゴリ ー2 のものをご使用ください。 

• HDMI 対応機器の接続や操作については、その機器の取扱説明書をご覧ください。 

リアリンク ( REAUNK ) について- 



HDMI ケーブルで接続された機器間では、 HDMI の制御信号規格 
に EC : Consumer Electronics Control ) に基づき、相互で操 
作を行ラ（リンクする）ことができます。特に当社製機器相互で操 
作を巧うことを r リアリンク （ REAUNK )」 と称しています。 

リアリンク巧応のレコーダーを HDM 胺続して、「メ ニュ ー」一 r 設 
赴一 r 機能設赴イリンク設赴の「リンク制御」田を r 入」に 
設定していると、本機のリモコンで次のような操作ができます。 
(仕様は予告なく変更することがあります。） 

• メインメニューに r リンク機器操作」を表示し、その接続機器を 
操作でさます。(操作でさる内容は、接続した機器によって異な 


•測は a 

•他社製の機器を HDM 暇続した場合、リアリンク対応機 
器と認識し、メニューに r リンク機器操作」などの表示が 
出て、接続機器側の操作の一部(一発録画など)がでさる 
ことがありますが、その動作につさましては保証の対象 
ではありません。 

• HDMI 1〜4入力共にリアリンク対応機器を接続したとき 
は、番号のかさい方か5優先されます。 


ります。） 

•再生ボタンなどを押す 

■awpsi^ 


と、その接続機器を操作できます。 


■録画ボタンで視聴中のデジタル放送の録画を接続したレコーダ 
一で開始できます。（この場合、 I 「システムの接続や設定は不要 
です 。） MSBStm 

• 視聴中の番組を一時停止して、続きを見ることができる「番組 
ポーズ」機能が使えます。（接続したレコーダーに一時的に録画 
します。） 

•本機の番組表などを使って、リアリンク対応レコーダーに録画 
予約がでさます。 


励ぉ願ぃ/ 

• HDMI 入力端テの接続を変更した場含 ( HDMI 1入力か 
ら HDM に入力に差し替えた場合など）は、リモコンや 
レーザーモニターで電源を入れ直して入力切換で変更 
後の HDMI 入力を選んで、リアリンク機器からの映像 
が映っていることを確認してください。 

• 一発録画や番組ポーズをする場合や本機の番組表を使 
って 直接 レコーダーに 録画予約（リンク録画)する場含 
は、レコーダーで 番組 データを 受信して レコーダーの 
番組表が利用できるよラにしておいてください。 

• リアリンク対応機器の取扱説明書ち合わせてご覧ください。 

• IJ アリンク 機能を 中止するために「リンク 制御」田を 
「切」 にした 場合は、 リモコンやレーザーモニターで 電源 
を入れ直してください。 


テレビを 
見るための iii 


他の機器とつなぐ 
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準備 7 


他の機器とつなぐ(っづき) 


例： HDMI コント□-ル巧応 AV アンプを 「 HDMIl 入力」に接続ずる 

本機のリモコンで、 AV アンプの音量調節ができます 



端子へ 端子か5 


固ぉ願ぃ/ 

• HDMI ケーブルは HDM 關格認証されたカテゴリ ー2 のものをご 
使用ください。 

• HDMI コント□ール対応 AV アンプをつないだときは、レコーダ 
一など周辺機器は AV アンプと接続してください。周辺機器から 
のサラウンドやデジタル音声出力でお聞きになれます。 

• HDMI コント□ール対応 AV アンプをつないだときは、音声出力 
も AV アンプと接続してください 。 EEm AV アンプに電源 
が入っているとき、本機の音声が消音される場合がありますの 
で AV アンプで本機の音声を聞けるようにします。「メニュー」- 
「設定」^「音声設定」^「音声出力設定」の「接続機器切換」 

を r 外部アンプ（固定)」にします。この場合でもリモコ 
ンの消音ボタンで消音になります。 


• AV アンプにリアリンク対応機器をつなぐときは、 AV アンプの 
電源が r 切」になっているとリアリンク機能が使えない場合があ 
ります。「入」や r スタンバイ」にしてください。 

•本機に映傲を映すために、 AV アンプ側の設定が必要な場合があ 
ります。 

• AV アンプを含め、接続する外部機器の取扱説明書ちあわせてご 
覧< ださい。 

• HDMI コント□ール対応機器は製品毎に接続方法や動作が異な 
りますので機器の取扱説明書ちあわせてご覧ください。 
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f ) デジタル放送を標準画質で録画するときの接続 ( Ir 録画) 


下図の接続をずると、接続した機器にデジタル放送を標準画質で録画できます。（本機のみでは録画できません。） 
ステーシヨ ン後面の Ir システム 端子に付属の I かーブルを接続し、 I かーブルの発光部をレ]-ダーの リモ] ン受光部 
に向けて取付けると、本機に接続されたレコーダーで、デジタル放送の番組を簡単に録画できまず。 

Ir ケーブルの接続後は、 Ir システム設定巧反が必要です。 



必ず レコー 
他の端子で 


•当社製のレコーダーでお使いになるときは、 

ダーの入力1端子 ( L 1 ) におつなぎください。 

はお使いになれません。 

• レコーダーの操作については、その機器の取扱説明書を 

ご覧ください。 _ 

•録画予約の方まについては 皿 をご覧く 
ださい。 


• 著作権保護された番組をレコーダーなどで録画する場合、コピーガ 
ード機能がはたらき、正しく録画できません。また、この機能によ 
り、再生目的でちレコーダーを介してモニター出力した場合には画 
質劣化することがありますが、機器の問題ではありません。このよ 
ラな場合は本製品とモニターを直接接続してお楽しみください。 
■八イビジョン画質での録画はできません。 

• デジタル信号での録画はできません。 


他 

の 

機 

器 

と 

つ 

な 

ぐ 


レコーダーのリモコン受光部の位置を確認し、付属の両面テープで固定してください。 

〈取り付け例〉 •測打 a 

• I 「ケープルの発光部がレコーダーのリモコン受光部に正しく向いているか、ご確認 
<ださい。 

• リモコン受光部の位置はレコーダーのメーカーや機種によって異なります。レコー 
ダーに取付けるときははじめから固定せずに、テストをして 旧 レコーダー 
の電源が r 入」になることを確認してから取付けます。 

• I 「システムで録画できるのはデジタル放送のみです。地上アナ□グ放送や CATV 放 
送は録画できません。 

•本機で I 「システムを使用できるレコーダーメーカーは、=菱、パナソニック/松下、 
ソニー、東芝、パイオニア、シャープ、ビクター、サンヨー、曰な、フナイ、アイ 
ワ、 NEC です。（ただし、一部の製品によっては使用できない場合もあります。） 
•録画予約の前に、レコーダーは、録画巧能な状態(テープやディスクを入れ、入力 
や録画モードなどを確認する）にして、リモコンを使って電源を切ってください。 

• Ir ケーブル接続をしておくと、当社製のレコーダーのリモコン操作を 
レーザー モニターに向けてできるよラになります。 

この場合は、の設定やテストをする必要はありません。 
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Ir ケーブルの取付けかた 


103.106 


テレビを 
見るための lag 













































































準備 7 


他の機器とつなぐ(っづき) 


• デジタル音声(光)入力対応の才ーデイオ機器との接続 


AAC または PCM 対応の才ーディオ機器を接続すると、デジタル放送視聴時と録画時にデジタル音声を聞いたり録音 
ずることがでさまず。 

AAC 対応のオーディオ機器では、デジタル放送のサラウンドを迫力ある音声で楽しむことがでさます。 

接続後は、接続先に合わせて光音声出力の設定が必要でず。 



固ぉ願い/ 

• 接続前に必ずステーシヨンの電源プラグを振くか、ステーシ 
ヨンの電源ボタンを長押しして電源を切り、オーディオ磯器 
ち電源を切ってください。接続後、ステーションの電源を入 
れちれるとリモコンで操作ができませんのでごミ主意ください。 
•接続するオーディオ機器の取扱説明書ちあわせてご覧くだ 
さい。 


•劇打 a 

•接続できるオーディオ機器は、 AAC または PCM に対応したア 
ンプや MD などで、デジタル音声(光)入力端子を持つ機器です。 

• AAC とは 、 Advanced Audio Coding の略称で、音声符号化 
の規格の一つです。 AAC は、 CD 並の音質データを約1/12に 
まで圧縮できます。また、已 ch + 低域強調チャンネル(ウー八一） 
のサラウンド音声や多言語放送を行うこともできます。 

AAC はデジタル放送で使用される方式です。 

• PCM とは 、 Pulse Code Modulation の略称で CD などで使わ 
れている 2 ch のデジタル信号です。 

•地上アナ□グ放送やビデオ、 D 端子、 HDMI 、 PC 入力の音声は、 
光音声出力端子からは出力されません。これらの音声をオーデ 
ィオ機器で聞く場合は r 音声出力端子」ち接続してください。ア 
ナ□グ音声が出力されます。 

•外部オーディオアンプを使って音声を聞くときは、本機の音量 
を「0」にしてください。 


〇アナ□グ音声入力対応の才ーディオ機器やサブウーノ との接続 

音声出力端子からは、画面に映ってしぶき組などの音声が出力されます。 


例：才ーデイオアンプとの接続 

r 接続機器切換」を r 外部アンプ個思」に設定 



例：ヴブウーノ V — との接続 

「接続機器切換」を r ヴプウーノ V - (可変)」に設定 




音声入力 
端テへ 



音声出力 
端テから 


信号の流れ J 


■脚 Bia 

• 2画面 IsfclsHs ® のときは、「操作中」表示がある画面の音声び出力されます。 

•オーディオアンプを使って音声を聞くときは、「音声出力設定」の r 接続機器切換」を r 外部アンプ(固定)」にします。本機の 
音量を変えてら出力される音声レベルは変わりません。オーディオアンプ側で音量を調節してください。本機の音量は「□」にして 
ください。 

•サブウー八一をつなぐときは、「音声出力設定」の r 接続機器切換」を r ヴプウー A —(可変)」にします。低音のみが出力され 
るよラになり、本機の音量調節に連動して出カレベルが変わります。サブウーノ V —は必ず左の端子につないでください。 

励ぉ願い/ 

_ _ オーディオアンプなどの取扱説明書らあわせてご覧ください。 
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• デジタル音声(光)出力対応機器との接続 

外部機器にデジタル音声(光)出力端子がある場合、下図の接続をすると、外部機器のデジタル音声をサラウンドで楽 
しむことがでさます。 

接続後は、映像入力の接続先に合わせて光音声入力の設定が必要でず。 


例： 「 D 5 箭子2入力」と接続ずる 



•納凶 a 

•ダイヤ!-ーンヴラウンドでお楽しみいただくには、外 
部機器の光音声出力設定は 、 「Dolby Digital 」 または 「 AAC 」 を 
選んでください。 「 PCM 」 に設定されていると、 2 ch 分の音声信 
号しか出力されません。 

■対応している音声信号 
- PCM 

サンプリング周波数： 481< Hz /44. 1 kHz /32 kHz 
-ビットストリーム 

音声方式： AAC、Dolby Digital 

固ぉ願ぃ/ 

•接続前に必ずステーションの電源プラグを抜くか、ステーショ 
ンの電源ボタンを長押しして電源を切り、外部機器ち電源を切 
つてください。接続後、ステーションの電源を入れ忘れるとリ 
モコンで操作ができませんのでごミち意ください。 

•接続する外部機器の取扱説明書ちあわせてご覧ください。 


テレビを 
見るための ！！ i 


他の機器とつなぐ 
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準備 7 


他の機器とつなぐ(っづき) 


音声入力端子へ 



^ k RG 巨入力 
亡 ；端子へ 


¢3.己ステレオ S ニプラグ付 
音声ケープル（市販品） 


ii 測店 la 

•接続するパソコンの種類によっては、変換コネクタやア 
ナ□グ RG 巨出カアダプタなどが必要な場合があります。 

• PC 入力では、静止画ボタンと画面サイズボタンは無効 
です。 

• SVGA 、 XGA 、 SXGA は2画面のとき横長表示になり 
ます。 

■画面の位置•大きさが適切でなかったり、で:字のニジミが 
ある場合は、「メニュ ー 」一「設定」一 r 画面設定」の 「 PC 設 
定」で調整してください。 

• PC 入力端テに信号が入力されていない場合は、メニュ 
一の 「 PC 設定」に入ることができません。 

• 2 画面のときは、メニューの 「 PC 設定」で画面の調整が 
でさません。 ] 画面に戻してから調整してください。 

•画面の調整が適切でないと、2画面が正常に表示され 
ないことがあります。 

•音声を接続する場合、パソコン側で先に音量を適当に 
調整してください。 

•接続したパソコンを使うときは、入力切換で 「 PC 」 を選 
んで < ださい。 


固ぉ願ぃ/ 

•接続前に必ずステーションの電源プラグを抜くか、ス 
テーションの電源ボタンを長押しして電源を切り、パ 
ソコンも電源を切ってください。接続後、ステーショ 
ンの電源を入れ忘れるとリモコンで操作ができません 
のでご注意ください。 

•接続するパソコンの取扱説明書もあわせてご覧くださし、。 
•接続するパソコンの仕様によっては正常に表示できない 
場合があります。 



アナ□グ RGB 対応信号表 


解像度 

フレーム 

周波数 

水平周波数 
(kHz) 

垂直周波数 
(Hz) 

同期極性 

H 

V 

800 x 600 

SVGA 

60 

37.88 

巨0.32 

P 

P 

1024 X 768 

XGA 

60 

48.3 白 

巨0.00 

N 

N 

1280 x 720 

16:9 

60 

44.772 

曰9.扫已已 

N 

P 

1280 x 768 

15:9 

60 

47.776 

曰9.扫70 

N 

P 

13巨 0 x 76 扫 
16:9 

60 

47.712 

目 0.01 已 

P 

P 

1280 XI 024 
SXGA 

60 

白3.981 

巨0.00 

P 

P 

1920 XI 080 
1目:日 

60 

白7.已00 

巨0.00 

N 

P 


表の6項目すべてが一致していないと、表示位置が片寄ったり、画 
面がぼけることがあります。その場合は 「 PC 設定」 HU みにて画面 
が見やすくなるよう調整を行ってください。 


の アナ□ク RGB 対応のパソコンとの接続 
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準備 8 


LAN 端子につなぐ 


デジタル放送のデータ放送を行っている放送局との双方向通信は、ブ□-ドバンド環境 (ADSL CATV 、 FTTH など)を 
お持ちの場合、本機の LAN 端子を使用ずることにより一層充実したデータ放送ヴービスなどを楽しむことがでさまず。ヴ 
-ビスの詳細は各放送局にお尋ねくださし、。 

既にプ □- ドバンド環境をお持ちの場台 

■ まず、次のことをご5崔 I ぞ I ください。 

• 回線業ちやプ□バイダとの契約 
•必要な機器の準備 

• ADSL モデムやブ□-ドバンドルーターなどの接続と設定 

■回線の種類や回線業者、プ□バイダにより、必要な機器と接続方法が異なります。 

• ADSL モデムやブ□-ドバンドルーター、八ブ、スプリッター、ケーブルは、回線業ちやプ□バイダが 
指定する製品をお使いください。 

• お使いのモデムやブ□-ドバンドルーター、八ブの取扱説明書ち合わせてご覧ください。 

•本機では、ブ□-ドバンドルーターやブ□-ドバンドルーター機能付さ ADSL モデムなどの設定はでを 
ません。パソコンなどでの設定が必要な場合びあります。 

•おず電気通信事業法に基づく認定品ルーター等に接続してください。 

• ADSL 回線をご利用の場合 

• ブリッジ型 ADSL モデムをお使いの場合は、ブ□-ドバンドルーター(市販品)がぶ、要です。 

• USB 接続の ADSL モデムをお使いの場合などは、 ADSL 事業苗こご相談ください。 

•プ□バイダや回線業ち、モデム、プ□-ドバンドルーターなどの組合わせによっては、本機と接続でさ 
ない場合や追加契約などが必要になる場合がありまず。 

• ADSL モデムについてご不明な点は、ご利用の ADSL 事業者やプ□バイダにお問い合わせください。 

• ADSL の接続については、専門知識が必要なため、 ADSL 事業者にお問い合わせください。 

• CATV (ケースレテレビ)回線をご利用の場合 

•接続方法などご不明な点につさましては、ケーブルテレビ会社へお問い合わせください。 

• FTTH (光ファイバー)回線をご利用の場合 

• 接続方法などご不明な点につさましては、プ□バイダや回線業ちへお問い合わせください。 


ブ□ー ドバンド環境をお持ちでない場合 

■ まず、ブ□-ドバンド環境が必要です。 

•プ□バイダおよび回線業者と別途ご契約(有料)をしていただく必要びありまず。 
くわしくは、プ□バイダまたは回線業ちにお問い合わせください。 


参についてのお願し、 

• LAN ヶーブルは、1 0 BASE - T /1 OOBASE-TX タイ 
プのものをご使用ください。 

• LAN ケーブルには、ストレートケーブルとク□スケ 
-ブ j レの2種類があり、モデムやルーターなどの種 
類によって使用するちのが異なります。くわしくは、 
モデムやルーターの取扱説明書をご覧ください。 

• 電話回線のみで通信が行われる場合は、対応でさま 
せん。 


• 本機の MAC アドレスの確認方法 

ルーターの設定などで本機の MAC アドレスを確認ずる 
場合は、次の手順でご確認ください。 

1メニューボタンを巧す 

2 ▲ ▼で r 設赴を選び、ミ央定ボタンを巧ず 

3 ▲ ▼で r 初期設定」を選び、ミ央定ボタンを巧ず 

4 ▲ ▼で r 通信設定」を選び、ミ夫定ボタンを巧ず 

已 表示されたウィンドウ内の MAC アドレスを確 I 忍ずる 


テレビを 
見るための lag 


LAN 端子につなぐ 
他の機器とつなぐ 
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準備 8 


LAN 端子につなぐりづき) 


6 ADSL 回線 

接続後は、「通信設定」巧回を行ってくださし、。 


ADSL モデムにブ□-ドバンドルーター機能びある場合 



[ ADSL モデムにブ□-ドバンドルーター機能びない場合 

壁の電話 



34 



































































































準備 9 


電源を入れる 


電源コードをつなぐ 

レーザーモニターとステーシヨンの両方の電源プラグを差し込むまでどち5の操作もしなし巧くださし、。 
電源プラグは容易に手げ届く場所のコンセントに差し込んでください。 

キャビネットやスク IJ - ンが損傷 
している場合は、電源プラグをコ 
ンセントに差し込まずに、お買上 
げの販売店に連絡してください。 



• レーザーモニターの電源インジケーターびホ（点丹）にな0まず。 lslE» 
• ステーンヨンの電源インジケーターびホ（点丹）になります。 iaE » 


リモコンで電源を入れる 



電源ボタンを押す 


□ □□□ 
000 
000 
000 
000 
の口巧 


II 


リモコン受光部 イルミネーション 


7 m じ(内 


U モコンは受光部に 
向けて操作してくだ 
さい。 


♦レーザーモニターは、電源「入」か！5映像が表示されるまで、しば！5 
<時間びかかります。 

① 電源インジケーターがホ（点丹）か5緑（点滅後に点な）に変わりまず。画面は黒画 
面のままでず。 

◎イルミネーシヨンび青く点なしまず。画面は黒画面のままでず。 

這) 吕〇数砂後*、 「 LASERVUE 」 （レーザービユ ー) 画面び表示されまず。 
OfLASERVUEJ 画面表示後、30数砂を*にテレビ放送などの映像が表示されまず。 
※室温び吕〇でで高連起動の設定び「切」のときに、表示されるまで最も時間がかかる 
場合の目までず。 

映像び表示されるまでの時間は、室温によって、変わります。 

室温びほい場合は、電源「入」か!5映像び表示されるまでの時間び 
長くなります。 

♦ステーシヨンの電源インジケーターは、電源ボタンを巧してか5数砂〜3□数秒後にホ（点 
打）か6緑（点な）に変わりまず。 



お買上げ後、ネリめて電源を入れると 

■ aas ■の画面 （5 くらく設定)が表示されます。 


■劇 laa 

電源が入5ないとさは、レーザー 
モニターの 主電源ボタン 
が「切」になっていないか確認して 
<ださい。 


•劇好 a 

•高速起動の設定を r 入」にすると、 
待機中から電源を r 入」にしたとき 
に、映像が表示されるまでの時間 
が短くなります。（ただし、設定 
が r 刷のときと比較して待機中の 
消費電力が増えます。） 

•電源ボタンは、 レーザーモニター 
の主電源が入っているとき（電源 
インジケーターがホ（点な）のと 
き）に使えます。ステーションの 
電源インジケーターが消なしてい 
るときには使えません。 


テレビを 
見るための ！！ Hi 


電源を入れる 
LAN 端子につなぐ 
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準備 10 


S く6く設定をする 


テレビを見るために必要な設定が簡単にでさまず。 


の 


□ □□□ 
①③③ 
④⑥風 
⑦⑥③ 
職〇。 




入 

口 

1 1 

+ 

V 

1 1 

1 1 

— 


ロロロ 



醜開お 

〇 画面表示のよラにリモコンの準備びでをていることを 
確認し、決定ボタンを巧す 


0 MITSU 团 SHI 〇 

レ-ザ-テレビ RL 16503 


画面表示の内容が読み上げ 
5れます。 

読み上げ中は音量ボタンで 
音量調節したり、 

消音ボタンで音声を消した 
0することがでさます。 




画面表示中に使用できる 
リモコンのボタンです。 


選択されると、 
青色になります。 


■ U モコンの準備のしかたについては 

■5 W 5> をご覧ください。 


らく！5く設定」をしない場合は(◎弓で r 設定しなし、」を選び、 (< © >ぅを巧 
して < ださい。 


リモコンのカバーについて- 

カバーは裏に取り付けることができます。 
カバーの中のボタンをよく使われる場 
合に便利です。 
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目 


決定ボタンを巧して、設定を始める 



■ アンテナ線の接続のしかたについては 

Mssisas ^ をご覧ください。 

■ B - CAS 力ードの入れかたについては 

•をご覧ください。 


ft 刷打 a 

r 么 B - CAS 力ードが挿入されていません」と表示されたときは、 
このままステーシヨンの電源プラグをコンセントか5巧き、 B - 
CAS 力ードを入れてか5、ちラー度ステーシヨンの電源プラグを 
コンセントに差してください。 

デジタル放送を見ない場合は、「次へ」が選ばれている状態で、ち 
ラー度ず定ボタンを押して手順回へ進んでください。 

衛星娜 CDfi 認 

P r 視聴する」または r しない」を選ぶ 



r 視聴する」を選んだ場合は、手順回へ進みます。 
「しない」を還んだ場合は、手順回へ進みます。 


H r 次へ」が還ばれている状態。 
決定ボタンを巧す 




1 

■I 


6く S くおを 



1 


I 

1 

1担を抽抱 

回巧星巧巧の巧な 

3做まの度定 

アンテナ■巧を[テレビ这動]に担をしました。き}!レベルが* 

大になるように、アンテナの方向やち度を a 面してください。 

アンテナ■活：_供ちしない 
とテレビ運の 

I 


ネツトワーク：日 S デジタル 
受 a レペル 


:I «g IP ax I 

125 I 材 



•i 劇は a 

受信レベルの数値は、アンテナ設置ち向の最適値を確認するため 
の目安です。表示される数値は、受信 C / N (受信信号電力巧雑音電 
力比）の換算値を表します。アンテナ電源の設定については 
をご覧ください。 


地域の設定 

回 


7衍の郵便番号を入力する 

①③③ 

④⑤風 

の⑥③ 

峨〇。 



>間違えたときは◎弓で戻り、入力し直してください。 
> ^うでち入力でさます。 

この場合、7巧目を入力したあとで^ ◎ j を巧して「次 
へ」を選んでください。 


テレビを 
見るための ！！ Hi 


5く5<設定をずる 
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準備… 


5 く!5 く設定をする(つづき) 


na r 次へ」が還ばれている状態で、 
LS] 決定ボタンを巧す 




6く 5く!8ち 


1巧を開巧 
2街星巧巧の巧巧 


面在里号をリモコンの □- 凸の巧すボタンを巧って入力して 
<だ立し1。 




スキヤン _ 

Q r 視聴する」または r しない」を選ぶ 



選んで ミ央定する 



E 占 I r 視聴する」または r しない」を選ぶ 



選んで 巧定ずる 



|5| r 次へ」が還ばれているげ態で、 
cA 決定ボタンを巧す 






•制 laa 

r 么放送が受信でをません」などが表示されたとをは、 

をご覧になり、アンテナ接続を確認してください。 

正しく接続し直したあとは、巧定ボタンを巧してスキャンし直し 
て < ださい。 


地上デジタル放送び受信でさない、または受信でをな 
いチヤンネルがちる場合は、「地上デジタル放送び映ら 
ないとを」をご覧ください。 
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設定完了 


阳 


「完了」が還ばれていることを確認し、 
決定ボタンを巧す 



■ テレビの見かたについては 

地上デジタ j レ放送は ■の • をご覧ください。 

地上アナ □ グ放送は EEBA をご覧ください。 

BS -1 10度 CS デジタル放送はをご覧ください。 


■i 制 laa 

お好みの番号にお好みの放送を割り当てるには、 

-地上アナ□グ放送やケーブルテレビの場合は田^「『地上 
アナ□グ手動』で設定する」をご覧ください。 

-地上デジタル放送の場合は「リモコンにデジタル放送 
のチヤンネルを追加する」をご覧ください。 


5く5く設定を完了すると、地上デジタル放送に切り換わ 
ります。 

地上デジタル放送を受信 してし、 ない場合は、0巧像が映りま 
せんが、故障ではありません。 

画)を巧して地上アナ □ グ放送やケーブルテレビに切り換 
える EEBA など、これまでご覧になっていた放送に切り 
換えて < ださい。 


it 


地上デジタル放送び受信でをない、または受信でをな 
いチヤンネルびある場合は、「地上デジタル放送び映ら 
ないとき」 EESm をご覧ください。 






9 こんな画面が出たとさは 


• ♦ ♦ 


このよラなとさ 


么 B - CAS 力ードび挿入されていません 



対応のしかた 


>このままステーシヨンの電源プラグをコンセントか 5 抜いて、 B - 
CAS カードを入れてください。 

>デジタル放送を見ない場含は、「次へ」が選ばれている状態で巧 
定ボタンを巧してください。 


参照ページ 
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么放送び受信でさませんでした 
么地上デジタル放送び受信できませんでした 
么地上アナ□グ放送が受信できませんでした 


>アンテナ線が正しく接続されているか確認してください。 

>地上デジタル放送が受信できなかった場含は、「地上デジタル放 
送が映 5 ないとき J をご覧ください。 


22-25 

40 



テレビを 
見るための lag 


5くら<設定をずる 
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地上デジタ j レ放送び映 S ないとき 


地止巧ち□ジ放送が受信でまでじぶ技 


册上ちジタ放送が同じが5に受信でまるとは限なまだが? 




次の点をご確認ください。 

♦ケーブルテレビをご利用の方 • • •’ケープルテレビ会社に受信でさるかご確認ください。 
♦集合住宅にお住まいの方 . 管理組合または、管理会社などに受信できるかご確認ください。 


■J 


お住まいの地域は 
地上デジタル放ちを 
ま信でをまずか？ 

現在受信できない地域も 
あります。 



お住まいになっている地域の 
「地デジ」 開局げミ兄を お確かめください。 

• web で 

社団法人デジタル放送推進協会 [ Dpa ] 
http :// www . dpa . or . jp / 

♦お電記で 

総務省地上デジタルテレビジョン放送受信相談センター 
〇已 70-07-01 01 (IP 電話： 03-4334-1 111) 

(受付時間月〜金9:00〜21:00 ±‘日•祝日9:00〜 18:00) 


3 


地上デジタル放ち 
巧応のアンテナを 
設置していまずか？ 

地上デジタル放送対応の 
UHF アンテナがぶ、要です。 





※地上アナ□グ放送用の VHF アンテナでは 
受信できません。 

•お住まいの地域に合った 放送局に巧応した UHF アンテナ 
が必要な場合があります。 

※アンテナ設備の点検をしましよう。 

専門知識が必要ですので販売店などにご相談ください。 


3 アンテナの向をは 

正しいでずか？ 

アンテナが、地上デジタル 
放送送信所の方向を向いて 
いる必要があります。 



口 


•放送局により、地上アナ□グ放送と アンテナの向定や 
電波の 強さが違う場合があります。 

その放送局の受信状態が悪くなることらあります。 

《アンテナ設備の点検をしましよう。 

専門知識が必要ですので販売店などにご相談ください。 


壁のアンテナ端子は 
同軸プラグ型端子(下図 参照) でずか？ 


•壁の端子への取り付けはちちろん、 

接続器具(分配器分波器 1^^) との接続ち 
しっかり奥まで差し込んでください。 


壁のアンテナ端子が 
同軸プラグ端子である 
方が、地上デジタル 
放送をよりきれいに 
受信でさます。 



•アンテナから端子までの屋内配線や接続器具のを朽化ち 
受信状態を悪くします。 

特定の放送局が映 らなけ つたり、受信状態が悪<なるこ 
とちあ0ます。 

※アンテナ設備の点検をしましよう。 

専門知識が必要ですので販売店などにご相談ください。 


アンテナを接続 ■ 


►をして、5く5く設定が終わった6、受信レベルの確認匯^^をおすすめします。 

ま定して棚度でをるレベルは r 22 W 上 J び目安です。 


デジタル放送の受信が態が悪いと、画面にモザイクのよラなノイズが出たりまったく映5なかったり、音が途切れたりしまず。 
受信げ態があまりよくないと、天候によってもノイズが出たり音が途切れたりすることがありまず。 


夏信が態びちくないとまは、販売店やお巧省地上デジタルテレビジョン巧ち受信相談センターにご相談くださし、。 
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デジタル放送を見る (地上 .BS.l 10度 CS デジタル) 


D 


瀬を入れる 


電源 



• レーザーモニターとステーションの電源インジケーター 
がホ(点灯)から緑(点滅)に変わります。 

(レーザーモニターの主電源が入つているとき(電源インジ 
ケーターがホ(点巧)のとき）に使えます。ステーションの 
電源インジケーターが消灯しているときには使えません。） 
•電源を入れてから画面にテレビ放送などの映像が表示さ 
れるまで、しばらく時間がかかります。 


目 


デジタル放送の種類を選ぶ 

' 了ジタル 1/2 ’ 

画國 



• 窗は巧すごとに CS 1 と CS 2 が切り換わります。 

•視聴しない放送波を誤って選ばないよラに、無効にすることができます。 


因 


チヤンネルを選ぶ 


•チヤンネルボタンに設定する放送チヤンネルは、「チヤンネル設定」^「地 
上デジタル手動」により変えることができます。 lsUsis > 


リモコンのボタンに設定されているチヤンネルを選ぶ 

数字ボタンを巧ず 

• Bs-n 0度 CS デジタル放送の工場出荷時に設定されて 
いるチヤンネルについては、をご覧ください。 




3巧のチヤンネ Jl / 番号を入力して選ぶ 

番号入カボタンを押した後、数字ボタンで3巧入力ずる 

已秒 m 内に;欠の番号を巧してください。 


例：103チヤンネルを選ぶとま 

番号入力 



3^ 


「日」を入力するときは®を押します。 

• 110度 CS デジタル放送では 、 CSK CS 2 のどちらからでも選べます。 

チヤンネルを順送り/逆送りで選ぶ 

チヤンネル八 V ボタンを押ず 

•視聴しないチヤンネルを飛び越し（スキップ)できます。 



fER » 


• 複数チャンネルが同じ番組を放送している場合は、自動 
的にスキップします。 


凸 音量を調節ずる 



•音量は0から最大日0まで変化します。 

•スピーカーとへッドホンは、別々に音量調節できます。 
•大きすぎたり小さすざたりする音量を自動調節する 
ことがでさます。いつち安定した音量で楽しめ 


ます。 
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— テツタル~^72~^ 

動幽因 [_) 
①③③ 
④⑥風 
⑦⑥風 


题 

'。風 

ipxa 

+ 

h'Ah 

口 

音量 

V 

口 

— 


ロロ ロ 


ft 制打 a 

• レーザーモニター後面の主電源が r 切」やス 
テーシヨンの電源が「切」（電源インジケータ 
一が消丹)の状態では、リモコンやレーザー 
モニターの電源ボタンは、はたらきません。 
• リモコンやレーザーモニターの電源ボタン 
で r 切」にすると待機状態になります。 

一部の回路が通電しています。 

•視聴年齢制限の巧象番組を遵んだとさは、 
暗証番号入力画面が表示されます。 

•地上アナ□グ放送で受信できた放送局が地 
上デジタル放送では受信可能エリアが異な 
り受信できないことがあります 。 ElHt 
•受信状況（受信レベル）の確認がでさます。 

■=! か • 


国ぉ願ぃ/ 

携帯電話や無線機などをご使用になるとさは 
本機や接続機器に近づけないでください。 
音声に異音が入ったり、本機にノイズが出た 
りする場合があります。 

異音が出たり、本機にノイズが出たりした場 
合には、携帯電話などを離してご使用くだ 
さい。 



テレビを 
見るための lag 


テレビを見る 


デジタル放送を見る 
地上デジタル放送が映5ないとさ 

































































デジタル放送を見る (つづさ) 


工場出荷時に設定されているチヤンネルに □ 10年8月現在) 


IBS ] BS デジタル巧を 

にち^ CS 1(1 10度デジタルがを） 

CS 2(1 10度デジタルがを） 

① 

101 

NHK BS 1 

① 

001 

巧送休止中 (2010 年8月現坦 

① 

100 

e 2 プ□モ 

③ 

102 

NHK BS 2 

③ 

— 


③ 

110 

ワンテンポータル 

③ 

103 

NHKh 

③ 

— 


③ 

— 


④ 

141 

BS 曰テレ 

④ 

— 


④ 

300 

曰テレプラス 

⑥ 

1已1 

BS 朝曰1 

⑥ 

〇已已 

シヨツプチヤンネル 

⑥ 

2已3 

J スポーツ円 usH 

風 

161 

BS-TBS 

風 

— 


風 

160 

C - TBS ウエルカム 

の 

171 

BS ジャパン 

の 

— 


の 

— 


⑥ 

181 

BS フジ’181 

⑥ 

— 


⑥ 

— 


風 

191 

WOWOW 

風 

— 


風 

194 

インター □— カル TV 

逝)。 

200 

スター•チャンネル 

®/0 

— 


逝)。 

— 


⑩ 

211 

BS 1 1デジタル 

⑩ 

— 


⑩ 

— 


⑩ 

222 

TwellV (トゥエルビ） 

⑩ 

— 


⑩ 

— 



お問い合わせ巧 

■ rwowow 」 カスタマーセンター 

TE し：フ U —ダイヤ J レ01 20-580-807 
到寸時間 9 : 00-20 : 00 (年中無休) 
http :// www . wowow . co . jp / 

■「スター-チャンネル」総合案内窓 □ 

TEL : 0570-013-1 11 

04 己- 339-0399 ( PHS、IP 電話） 
到寸時間 10: 00 〜 18:00 (年中綱木) 
http :// www . star - ch . co . jp / 


■ r スカパー / e 2」 カスタマーセンター 
TEL : 0570-08-1212 

04 已 -27 己- 7777 ( PHS、IP 電言舌） 
到寸時間 10: 00-20 : 00 (年中無休) 
http :// www . e 2 sptv . jp / 
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地上アナ □ グ放送やケーブルテレビを見る 


電源 

の 


□ □□画 
①③③ 
④⑥風 
の⑥風 


055 

'。風 

ipxa 

+ 

h'Ah 

口 

音量 

V 

口 

— 


ロロロ 


MITSUBISHI 

レ-ザ-テレビ RL 16503 


g 制打 a 

• レーザーモニター後面の主電源が r 切」やス 
テーシヨンの電源が「切」（電源インジケータ 
一が消丹)の状態では、リモコンやレーザー 
モニターの電源ボタンは、はたらきません。 
• リモコンやレーザーモニターの電源ボタン 
で r 切」にすると待機状態になります。 

一部の回路が通電しています。 


固ぉ願ぃ/ 

携帯電話や無線機などをご使用になるとさは 
本機や接続機器に近づけないでください。 
音声に異音が入ったり、本機にノイズが出た 
りする場合があります。 

異音が出たり、本機にノイズが出たりした場 
合には、携帯電話などを離してご使用くだ 
さい。 


田 


瀬を入れる 

電源 



• レーザーモニターとステーションの 電源 インジケーター 
がホ(点灯)から緑(点滅)に変わります。 

(レーザーモニターの主電源が 入つ ているとき(電源インジ 
ケーターがホ(点巧)のとき）に使えます。ステーションの 
電源インジケーターが消灯しているときには使えません。） 
•電源を入れてから画面にテレビ放送などの映像が表示さ 
れるまで、しばらく時間がかかります。 


曰 地上アナ□グ放ちを選ぶ 

地上 


視聴しない放送波を誤って選ばないように、無効にするこ 
とがでホまず。 


因 


チヤンネルを選ぶ 


•チャンネルボタンに設定する放送チャンネルと画面に表示されるチャン 
ネル番号は、「チャンネル設定」^「地上アナログ手動」により変えること 
ができます。 


P.1 已〇 


1〜12チヤンネルを選ぶ 

数字ボタンを巧ず 




ボタン13〜36のチヤンネルを選ぶ 

番号入カボタンを押した後、数字ボタンで2お入力ずる 

已秒 m 内に;欠の番号を押してください。 

例：ボタン 15 を 選ぶ とま 

W ►風 

■ お好みのボタンにお好みの放送を割 

^ ' り当てることがでさます。（「チャン 

ネル設定」一「地上アナ□グ手動」） 

因 iiaiBini 

チヤンネルを順送り/逆送りで還ぶ 

チャンネル八 V ボタンを巧ず 

•視聴しないチャンネルを飛び越し（スキップ)できます。 


P.150 




囚 音量を調節ずる 



•音量は0から最大60まで変化します。 

•スピーカーとへッドホンは、別々に音量調節でさます。 
•大きすぎたりルさすざたりする音量を自動調節することが 


できます。いつち安定した音量で楽しめます。 isae & 


テレビを見る 


地上アナ□ク放送やケーブルテレビを見る 
デジタル放送を見る 
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データ放送を見る 


デジタル放送には、テレビ放送、目 S ラジオ放送、データ放送の分類がありまず。 

(2 日10年8月現在、巨 S ラジオ放送は実施されていません。） 

データ放送では、画面を見ながらボタンで操作して、お好みの情報を見ることができます。 
データ放送には、独立データ放送と連動データ放送があります。 



テレビが！送に連動したデータ放送を見る 


番組によっては、テレビ放送や目 S ラジオ放送の内容に合 
わせた情報をデータ放送で提供されることがありまず。 
またデータ放送を利用して、視聴ちがリモコンを操作して 
番組に参加できるテレビ放送などもあります。 bScicBUI # 



デジタル放送を見ているときに 

应を巧ず 


番組に連動しているデータ放送が表示されます。 

H 画面の指示に従って、リモコンで 
U 操作ずる 

4種類の色ボタン（「青」「ホ」「緑」「黄」ボタン)や▲▼イ ► 
ボタン、巧定ボタンを使って、操作してください。それ iU 外 
のボタン操作が必要な場合ちあります。 


連動データ放送を見ているときに rd 」 ボタンをちう一度押すと、テレ 
ビ放送または巨 S ラジオ放送に戻ります。 


g 劇財 a 

•番組によってはテレビ放送や巨 S ラジオ放送に連動した情報が、 
自動的にデータ放送に切り換わって表示されることがあります。 
•番組に連動したデータ放送があるかどうかは、番組内容ボタンを 
押して r 番組内容」画面を表示し、アイコンなどで確認できます。 
•データ放送には、インターネット経由で通信する双方向サービ 
スちあ0ます。 

くわしくは放送事業者へお問い合わせください。 

•データ取得中は画面ち下に r 因]」が表示されます。 

•次のよラな場合はデータ放送に切り換えられません。 

2画面表示中、静止画表示中、1「録画実行中、番組ポーズした 
番組の再生中 


ミ蛙データ臟を見る 



デジタル放送を見ているときに 

区呈3を巧す 


曰 ▲ ▼で r テレビ操作」を選び、@を巧ず 


今すぐでさること胃 
リンク機器操作 一** 
翻表 . M ^ 


テレビ操作 


Q 


お巧5せ-情報 

い！ 

設定 



2画面入/切 

オフタイマー ： 

切 

ヴービス切換： 

テレビ 

映像切換 

映橡1 

SD 力ード 

使ラ人切換 ： 

標準モード 

操作-巧知音量 

小 


E 1 ▲▼でけービス切蜘を選び、 
© を巧す 


今すぐでさること^ 


リンク機器操作 
ま組表.予約 


テレビ操作 つ日 


お巧 5 だ-情報 UJ 

設定 こ-'心:； 


吕画面入/切 

オフタイマー: 切 J 

映像切換 映像 T 


SD 力ード 0 

使ラ人切換 

標準モード 

操作.報知音量 

ル 


E 

W テレビ 


データ 


囚 ▲ ▼で r データ」を選び、©を巧ず 



B チャンネル八 V を巧して、チャンネル 
のを選ぶ 

番組表か S 選局したり、3巧のチャンネル番号を入 
力して選局することちでをます。 

fSi 11® の指示に従って、リモコンで 
の操作する 

4種類の色ボタン （ r 青」 r ホ」 r 緑」 r 黄」ボタ 

ボタン、ミ夹定ボタンを使って、操作してください。それじ(外 

のボタン操作が必要な場合ちあります。 


■筋 iiaa 

•独立データ放送に切り換えたあと番組表を表示すると、独立デ 
一夕放送チャンネルのみの番組表が表示されます。 

• データ取得中は画面ち下に r I d I 」が表示されます。 
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例： HDMIl に接続したカレーレイデイスクプレーヤーの映像を見る場合 


□ 本機とブルーレイディスクプレーヤーの電源を 
入れる 

目 


リモコンの两 i 勾を押して、 「 HDMI 1」 に切り換える 


入力切換 


ビデオ1 
ビデオ2 
前面端子 
D 端子1 
D 端子2 


HDM I 
HDM I 
HDM 1 
PC 
放送 


入で臓 I を巧ずごとに次のように切り換わります。 

• ビデオ2吟 liM 端モ吟 D 端モ1 


-放送吟ビデオ1吟ビデオ2吟前面端モ吟 D 端モ1 
■ PC 今 HDMI 4 令 HDMI 3 夺 HDM に令 HDMI 1 争 [ 


•入力を切り換えてから映像が出るまで、かし時間がかかります。 
•視聴しない放送波を無効にすることができます。 \ SSE ^ 


で項目を選び、爵)を巧してち切り換わりまず。 


レーザーモニター側面の入力切換ボタンでも切り換わります。 

^― ► 地上アナ□グ —► 地上デジタル — ►BS — ^ 



PC 

CS 1 

會 

导 

HDMI 4 

CS 2 

♦ 

辱 

HDMI 3 

ビデオ1 

♦ 

♦ 

HDMI 2 

ビデオ2 


■ HDMI 卜 


■ D 端子2一 D 端子1一前面端子 W 


间ブルーレイディスクの再生をずる 

•納凶 a 

• r 入カスキップ設定」によりすベての入力は、スキップする（雕ばす） 
ことがでさます。 

•お買上げ時は、ビデオ1から D 端子2までは、ケープルを接続していない入 
力を自動でスキップします。ケープルが接続されていない入力を選択でき 
るようにするには、 r 入カスキップ設赴13£»で「しない」に設定してくだ 
さい。 

• HDMI 1、 HDMI 2、 HDMI 3、 HDMI 4、 PC 入力をスキップするには、 
「入カスキップ設赴田で r する」に設定してください。 

•「 D 端子1/ビデオ1入力」（またはの端子2/ビデオ2入力」）の映像入力端子を 
同時に接続された場含は、 D 端子1(または D 端子 2) となります。 D 4 映像入 
力を接続された場含は、スキップの設定にかかわ6ずビデオ2がスキップさ 
れます。 

■ Ir ケーブル接続をしておくと、当社製のレコーダーのリモコ 
ン操作を レーザーモニターに 向けてできるようになります。 

この場合は、或の設定やテストをする必要はありません。 L 




国ぉ願ぃ/ 

他の機器の接続や操作については、その機器の取扱説 
明書をご覧ください。 


他の機器の映像を見る (入力切換) 

他の機器との接続方法については、■がか}=#をご覧ください。 


テレビを見る 


他の機器の映像を見る 
デ—夕放送を見る 








































































3 D 映像を見る 


本機に付属の 3 D メガネと 3 D 赤外線エミッターを使って 3 D に対応した放送などを見ると、 3 D 0 巧傲が楽しめまず。 
3 D メガネは、視力矯正用メガネの上からかけることがでさます。 


《ご使用前にの「30映像を視聴するときの注意」も必ずお読みください。 



• 3 D メガネに電池を入れる 

コイン型リチウム電池に R 202 日)を1個使用 



電池の持続時間は、連続使用で約 
已〇時間です。（ご使用の状態によつ 
て寿命が変わります。） 

3 D メガネの電源インジケーターが 
3秒ごとに点ミ威する場合は、新しい 
電池と交換してください。 

^A\ ミち意- N 

電池の向きを確認して、正 
しく入れる 

V_ J 


■ レンズ(液晶シャッター）について 

• レンズに力を加えないで<ださい。 

また、製品を落としたり、巧げたりしないでください。 

• 鋭利なちのでレンズの表面を弓 I つかかないでください。 
レンズが破損し、 3 D 映像の品質が低下するおそれがあります。 

■ ホが線受光部について 

• 赤外線受信部をミちしたり、シールなどを貼らないでください。 
3 D 赤外線エミッターからの信号を受信できなくなり、 3 D 
メガネが正常に動作しなくなることがあります。 

•別の赤外線通信装置の影響があると、正しい 3 D 映像を見る 
ことができない場合があります。 

• リモコンを操作すると 3 D メガネが誤作動することがありま 
すが、故障ではありません。リモコンの操作をやめると正 
常に戻ります。 
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■ 3 D メガネを使用するときは 

• 3 D メガネの近くで強い電磁放を生じる機器(携帯電話など） 
を使用しないでください。誤動作の原因となります。 

•ぴ c 〜4 crc の間でご使用ください。 

• 壁光灯(已 OHz ) をご使用の部屋で視聴すると、部屋全体の明 
かりがちらついて見えることがあります。このような場合 
は、堂光なを暗くしたり、消したりして視聴してください。 

• 3 D メガネは正しく装着してくだをし、上下を反対にしたり、 
前後を逆にしたりすると、正しい立体像を見ることができ 
ません。 

• 3 D メガネをかけた状態では、他のディスプレイ（パソコン画 
面、デジタル時計、電卓など)の表示が見ゴらくなることが 
あります。 3 D 映像を視聴するとき政外は、 3 D メガネを外し 
て見てください。 

•フレームをねじるなど無理な力を加えると、レンズが割れる 
場合があります。 

使用後は箱に入れて、お子様の手の届かないところに保管し 
て < ださい。 

• 3 D メガネはサングラスではありません。サングラスとして 
使用しないでください。 

























3 D 映像を視聴する 


本機では、次の 3 D 0 巧像に対応した放送や入力信号を立体的な映像として視聴ずることができまず。に010年8月現在） 
• ±也上デジタル放送、 BS デジタル放送、110度 CS デジタル放送の 3 D 0 巧像 

• ステーシヨンの HDMI 映像•音声入力1〜4に接続した 3 D 0 巧像対応レコーダー/プレーヤーか5の 3 D 映像 
( CATV (ケーブルテレビ)か5の 3 D 映像の視聴については、 CATV 会社へお問合わせください。） 



g 刷打 a 

• 3 D 切換は 、 r メニュー」一 r 今すぐできること」一「30 
切換」でら切り換えることができます。 

• 本機を 3 D モードで使用中 (3 D 切換を r 切」な外に設定） 
は、 3 D 赤外線ェ5ッターのインジケーターびホ点打 
します。 


田 3D 映像を画面に映ず 

• 3 D 映像が応レコーダー/プレーヤーからの 3 D 映像を映す場を、レ 
コーダー/プレーヤー側の 3 D モード（「30設定ち式」など）を「サイ 
ドバイサイド」に切り換えてくださし、。（くわしくは、レコーダー/ 
プレーヤーの取扱説明書をご覧ください。） 

M 巧のを巧して 3D モードを切り換え、@を巧す 


3D 切換 


サイドバイサイド 


トップアンドボトム 
チェッカーボード 


切 



1で項目を選び、@を押し 
ても切り換わります。 


•サイドパイヴイド 


因 


■チェツカーボード.》^トツプアンドボトム 

^チェッカーボードは、 HDMI 映像•音声入力端子から入力した 3D 
映像の場合にだけ、選ぶことができます。 

3 D モードの種類については、 EEE •の「30切換の設定と 
映像の見えかたのイメージ」をご覧ください。 

• 3D モードを切り換えてから映像が出るまで、かし時間がかかります。 
• 放送の 3 D 映像を視聴している場合は、放送の種類やチャンネル、 

入力を切り換えると、 3 D 切換の設定が r 切」に戾ります。 

■ 3D 映像対応レコーダー/プレーヤーからの 3D 映像を視聴している 
場合は、入力を切り換えてち 3 D 切換の設定は記憶しています。ま 
た、 HDMI1 〜 4 入力ごとに設定を記憶することができます。 

3D メガネの電源ボタンを巧して、 

3D メガネの電源を入れる 

• 3D メガネの電源インジケーターが約 3 秒間点灯します。 


囚 SD メガネを装着ずる 


3D 映像の祝拒離につし、て 



• 3 D 映像を視聴するときは、画面から 2.8 m 程度離れたところ（画面の 
有効高さの3倍程度の視距離)で視聴することをおすすめします。 

•推奨距離よりおい距離で視聴すると、体調不良や目の疲れの原因にな 
ることがあります。 

•画面から離れすざると、 3 D メガネが正常に動作しなくなることがあ 
0ます。 

• 3 D ホ外線エミッターと 3 D メガネの間に障害物を置かないでください。 

• 3 D ホ外線エミッターは、レーザーモニターのリモコン受光部か5で 
きるだけ離して置いてください。近くに置くと、 3 D 赤外線エミッタ 
一とリモコンの送信信号が干渉することがあります。 

• 3 D ホ外線エミッターをレーザーモニターの上には置かないでくださし、。 


47 


テレビを見る 


3 D 映像を見る 










































































正常な 3 D 映像 


左半分とち半分が重なり 
上下に2段表示された映像 


左半分とち半分び 
重なった映像 


1 



上半分と下半分び重なり 
左ちに2段表示された映像 



正常な 3 D 映像 



上半分と下半分が 
重なった映像 


左半分とち半分び 
重なった映像 



上半分と下半分が 
重なった映像 



左ちに2段表示された映像 



左ちに2段表示された映像 


易風 


易妙 


色がかし薄くてぶれ、 
上下に2段表示された映像 



正常な 3 D 映像 



ぶれた映像 




上下に2段表示された映像 



ぶれた映像 



正ちな 2 D 映像 


《チ I ッカーボードは、 HDMI 映像•音声入力端子か5入力した 3 D 映像の場合にだけ、選ぶことができます。 


g 測打3 

•放送や接続している機器によっては、上記の内容とは異なる場 
合があります。 

• 3 D 映像の見え方には、個人差があります。 

近視や遠視、乱視、左ちの視力が異なる方は、視力慮正メガネの 
装着などによって視力を適切に矯正したうえで、 3 D メガネを使用 
して視聴して < ださい。 


固ぉ願ぃ/ 

• 3 D 映像を視聴ずるときは、映像を視 
聴ずるとさのま意」もよ < お読みください。 

• 3 D 映像を視聴中に疲労感、不陕感など異常を感じた場合には、視 
聴を中止してください。 

そのまま視聴すると、体調不良や目の疲れの原因になることがあり 
ます。適度な休憩をとり、長時間連続して視聴しないでください。 
• お子様の視聴年輪は已〜6歳じ(上を目安としてください。 

お子様の場合は、疲労や不陕感などに対する反応がわかりにくし、 
ため、急に体調が悪くなることがあります。お子様が視聴の際は、 
保護者の方がお子様の体調変化や目の疲れに注意し、適度な休憩 
をとるよラ監督してください。 


3 D 映像を見る(つづき) 


- 3 D 切換の設定と映像の見えかたのイメージ (3 D メガネを使用しているとき）- 

本機は、じ(下の 3 D 映像にのみ対応していまず。 

放送. 入力信号の 3 D 映像のモードに合わせて、本機の 3 D モード (3 D 切換の設定)を切り換えてください。 



放ち、 HDMI 映像•音声端子か S の入力信号 


3 D 映像 

3 D 映像 

3 D 映像 

2 D 映像 


サイドバイサイド 

トップアンドボトム 

チェッカーボード 

(通常放送など） 


サイド 

バイ 

サイド 






プドム 

ツント 

トアボ 


カド 

ッ- 

エ " I 、 

チォ 


本傑の 3 D モ—ド (3 D 切換の設定】 


48 






















































































































▲▼•ミ兢 


I 


g 劇打 a 

• r メニュー」一 r 設定」イ機能設定」一「 30 設赴イ 3 D メガネ切蜘 
でち設定を切り換えることができます。 

• 「今すぐできること」の「30メガネ切換」は、 3 D 切換の設定が「切」 
拟外のとさにだけ設定でさます。 


r サイドバイサイド」の 3 D 日が象を視聴中に違ネ□感を感じるとさは、 3 D 峽傲の左もと 3 D メガネのレンズ(液晶シャツター) 
の左ち切換が合っていない可能性があります。「30メガネ切換」で 3 D メガネ側の左ちを反乾させると違和感がなくなる場 
合があります。 


の 


□ □□□ 
000 
000 
000 
000 


を巧す 


曰 


「今すぐできること」が選ばれている状態で 


@を巧ず 

今すぐでをること I 


r ヴイドバイサイド」の 3 D 映像を視聴中に違和感を感じるときは (3 D メガネ切換) 



1—1 

+ 

V 

1__1 

— 


▲ ▼で「30 メガネ切蜘を選び、 
0を巧す 


ちすぐできること 1 




音舌切換 ： 

第1音舌 

字幕 

m 

画質設定 

た 

音舌設定 

|> 

舌ゆっくり 

切 

3 D 切換 

サイド K イヴイド 

3 D メガネ切換： 正 




▲ ▼で r 勘を選び、炒を巧す 


今すぐでをること 


リンク機器操作 ^ 

番組表-モ巧 

お 

テレビ操作 

与 

お巧5せ-情報 

B-LJ 

設定 

を 


音舌切換 

第1音声 


字幕 

切 


画質設定 

> 


音き設定 > 


声ゆっくり 

切 


3 D 切換 

サイドバイサイド 


3 D メガネ切換： 

逆 

C 

正 





间 を巧ず 


メニュ- 


リンク機器操作 4 

番組表.予約 


テレビ操作 

口 

お知5せ-情報 

HU 

設定 

技 


音舌切換 ： 

第1音舌 

字幕 

切 

画質設定 

> 

音舌設定 

〇 

舌ゆっくり 

切 

3 D 切換 

サイド K イヴイド 

3 D メガネ切換： 

正 


3 D 映像を見る 


正逆 
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テレビを見る 
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3 D 映像を見る(つづき) 


@ メニューか日「30設赴を選ぶ 

①▲▼で「設定」を選び、径)を巧ず 
感 ▲▼で「機能設定」を選び、 

③▲▼で rsD 設赴を選び、 



▲▼•ミ兢 


設定 . 


市販の DLP ® Link 対応 3 D メガネで 3 D 映像を視聴するときは (3 D メカネ切觀 


本機では、市販の DLP Link 対応の 3 D メガネを使用して 3 D 映像を視聴することがでさまず。 

市販の DLP Link 対応の 3 D メガネを使用する場合は、「30メガネち式切換」の設定を 「DLP LINK 」 に切り換える必要があ 
りまずが、 3 D ホか線エミッターをレーザーモニターに接続ずる必要はありません。 


の 


を巧ず 


ロロ ロ 
ロロ ロ 


〇 MITSUBISHI 0 

レ—ザ L テレビ RL16503 



g 測 laa 

3 D メガネによっては、正常に動作しない場含があります。 


3 D 醜の設定項目 




LINK 」 を選び、 


メガネ方式切換 ： DLP LINK 
メガネ切換 : 正 


C 赤巧線 

レ ■•lUlIJIM 


DLP L NK 


今ずぐできること^ 


▲ ▼で「30 メガネ方式切蜘を選び、 
运)を巧す 



リンク機器操作 

! 

番組表.予約 

お 

テレビ操作 

口 

お知6せ-情報 

，丄, 


画質設定 

> 

画面設定 

> 

音舌設定 

> 

機自戲定 

> 

初期設定 

> 

設を初期化 

0 

チヤンネル再設定 


▲ ▼で 「DLP 
运)を巧す 


1 機能設定 

節だ!設定 た 

制限設を 0 

|u ンク設定 

> 

入出力設定 1> 

使う人設定 

——り 

高速お動 

入 

|3 D 設を 

> 


。*ル^ネーション：切] 


运)を巧ず 
运)を f 甲ず 


1 機能設定 

節約設定 

D > 

制限設定 

> 

U ンク設定 

> 

入出力設定 

[> 

使ラ人設定 

> 

高速起動 


|3 D 設定 

- 

1 イル S ネーシミ 

3 ン：切 1 


间 を巧す 


3 D メガネ 
方式切換 


G 囚赤外線 


DLP LINK 


付属の 3 D メガネと 3 D 赤外線エミッ 
夕一で 3 D 映像を見る場合は、「赤外線」 
を選んでください。 

巿販の DLP Link 対応メガネで 3 D 映 
像を見る場合は 、 rOLP LINK 」 を選 
んでぐださい。 


3 D メガネ 
切換 


C 0正 


逆 


通常は「正」を選んでください。 

「逆」にすると、サイドバイサイドの 3 D 映像 
を視聴時に 3 D メガネのちち切換を反起します。 

>化お • 


ち0呂鬥 

靈禮 
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チヤンネ J レ番号やお在時刻などを表示する 

現在見ている番組のチヤンネルま号、 0 巧像や音声の種類、画面サイズ、現在時刻などを確認でさまず。 

表示の内容は、±也上アナ□グ放送とデジタル放送とで異なりまず。 


面廊巧 


の 


□ □□□ 
000 
000 
000 
000 




入 

1 1 

I 1 

+ 

V 

1 1 

1 1 

— 


ロロロ 


幅願示1 を押ず 

巧ずごとに次のように切り換わります。 


通常®®表示 


簡易丽表巧 



表示なし 時計表示 

|「通常画面表示」は約已秒で自動的に消えますが、すぐに消したいときは、表示が消え 
るまで g 面表示〕を数回押してください。 


>1■簡易画面表示」と r 時計表示」は、 區面表示 I を数回巧して「表示なし I にずるまで表示し 
続けます。 


画面漏の見かた 


デジタル放送の場合 


地上アナ□グ放送の場合 





@受) 


11:30 〜 AM00:30 

-ス0000 


巧上デジタル 
田— 011- 


(映像 2) 主看 


(音き 2): 



© 


巧上アナ□グ 
田 11. 


■桶封,滞立迅 a 

^^领) 




な® 


デジタル放送の音声表示の種類には、主副、ステレオ、3/1 
サラウンド、3/2サラウンド、已 .1 サラウンドがあります。 



時計表示にしたとき 


⑩ 


⑩の表示は、入カチャンネル数によって変わります。 

( fcifeJEi な户) _ 

ドルビーデジタルの場合は、 likMMiMfcW のおし— 
入カチャンネル数が表示されます。 




①ま組名 
@放送時間 
@チヤンネル□ゴ 
@リモコンのボタンま号 
⑤放送の種類 


@チヤンネル番号 
な)映像の種類 
⑤音青の種類凸^ 
這)字幕の有無 
⑩臨時放送表示 


⑩画面サイズ 
® 未読メールの有無 cm 
⑩現在時刻 
@視聴中の入力 
想)光音青入力のとさ 


通)解像度 

® 対応ずるデジタル音声 
で入力びちるとさ 


テレビを見る 


チヤンネルま号や現在時刻などを表示ずる 
3 D 映像を見る 
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r サラウンド」で聞く 


r サラウンド」を設定ずると、スピーカーとへッドホン端子からの出力で、音声の奥行き感や広がり感が強調されまず。 
ご覧になる番組や再生ずるソフトに合わせて設定してください。 



g 劇打 a 

•モノラル音声やこ重音声を左ち同じ音で聞いている 
と壬にはスピーカーでの効栗がありません。 

• r 声ゆつくり」が r 入」のときは、「サラウンド」ははた 
らさません。 

• r サラウンド」を設定すると、「おすすめ音量」ははた 
らさません。 

• DolbyDi 呂 ital 、 AAC 方式でお楽しみになるには、 
HDMI 入力端子か光入力端子で再生機へ接続するこ 
とでデジタルで音声を入力し、再生機側とご覧にな 
るソフトの設定が必要です。再生機の取扱説明書を 
ご覧になる際は、オーディオアンプへの接続につい 
ての記載ち参照されることをおすすめします。 

• 音声をデジタルで入力される場含、 DolbyDi 旨 ital 、 
AAC ち式!;/外の本機が対応していない音声ち式の場 
合、音声は出ません。 

• デジタル放送の A モード音声には対応していません。 
し、ずれのサラウンド機能も r 切」にてご使用くださし、。 
「切」拟外では音が出ません。 

• メニューの r 今すぐできること」でち設定できます。 
「メニュー」^「今すぐできること」わ、ら「サラウンド」を 
選んで、設定を切り換えることができます。 


歷^を巧す 


サラウンドモード 



巧ずごとに次のように切り換わります。 



で項目を選び、 


@を巧してち切り換わりまず。 


Dolby Digital および AAC の 3/2ch 信号または已 .Ich 信号のとき 

ダイヤ I ンヴラウンド已 .1 で臨場感あふれるサラウンド音場を楽しめます。 



切^►モード1モード2 



r モード1」……包み込み感のあるサラウンドです。 
r モード2」……広がり感のあるサラウンドです。 


m DIATONE 

、、ん SURROUND 5.1 



内蔵スピーカーだけでスイートスポットの広いサラウ 
ンド音場を創ります。 


3/2ch 信号、已 • 1 ch 信号およびモノラル信号於がのとき 

ワイドサラウンドで広がり感のある音場を楽しめます。 

切イ ■►入 


2.0 ch 音源でち包み込むよラなサラクン F 感覚で楽し 
^ ^ めます。センター定位がしっかりした自然なサラウン 

ド感です。 


へッドホンまたはイヤホン挿入時 

ダイヤ!-ーンサラウンドへッドホンで曰. Ich やステレオでち聞き疲れしない 
サラウンド音場を楽しめます。 



へツドホン^^イヤホン 




通常のへッドホンを接続するだけで、へッドホンの外 
から聞こえてくるよラなサラウンド感のある音質を実 
現します。 
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自動的に電源を切る 


(オフタイマー ) 



じフタィト I を押す 


オフタイマー 


3 0分 
6 0分 
9 0分 
12 0分 



ボタンを離したところの時間が設定されます。 
巧ずごとに次のよラに切り換わります。 

切^^ 30分^ ♦ 60分^^ 

V 120分一90分 < * 


で項目を選び、爵)を巧してち切り換わります。 


約3秒後に表示び消え、オフタイマーびスタートします。 

■ オフタイマーを取消したいとさは 

オフタイマ—「切」が選択されるまで画日を巧す 

■設定後に電源び切れるまでの時間を確認したいときは 

1ぉが卜] を 1 回押す 

2回じ Lb 巧すとオフタイマーが設定し直されます。 

■ 電源び切れる1分前になると 

「オフタイマー1分前」の表示が出ます。 


リモコンのカバーについて- 

カバーは裏に取り付けることができます。 
カバーの中のボタンをよく使われる場 
合に便利です。 



•納 eia 

「メニュー」一 r テレビ操作」一 r オフタイマー」でら設定することができます。 
メニューについては、 IMA をご覧ください。 


テレビを見る 


自動的に電源を切る 
「サラウンド」で聞< 
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SD 力ードの写真を見る 


SD カードに保存された写真を表示します。 



測 laa 

•デジタルカメラで撮影された画像データを見ることができます。 
下言日3点全てに当てはまる画像データが表示できます。 ( DCF 規格準拠) 
-フォルダ名（ディレクトリ名） 「 DCIM 」 内にある英数で字で8で 
字のフォルダ(ディレクトリ）内にあります。 

-ファイル名が英数字8で字拟内になっています。 

-拡張テが下記のラちいずれかになっています。 

" JPG "、" JPEG "、" jpg "、" jpeg " 

• 動画や音楽等のデータは再生できません。 

• 最大で日日日枚の画像を表示できます。 

• 2 画面表示中や静止画表示中は、画像を表おできません。 

• SD カードへのデータの書き込みはでさません。 

• miniSD カードや microSD カードを使用される場合は、市販の 
SD カード変換アダプタが必要です。 

•パソコンで書さ込み、編集された画像は見ることがでさない場 
合があります。 

•記録状態などによっては、正常に見ることができない場含があ 
ります。また、リストに表示されても見ることができないこと 
があります。 

•プ□グレッシブ形式の JPEG ファイル 、 Motion JPEG には対応 
していません。 

• SD カード画面表示中は、「メニュー」一 r 今すぐできること」でも 
操作できます。 

• 画像一覧からテレビ放送などの画面に戻り、再び画像一覧を表 
示したいときは、「メニュー」一 r テレビ操作」から rsD カード」を 
選ぶと再び表示でさます。 

固ぉ願ぃ/ 

• SD カードの認識読み込み中は、ステーションの電源を切ったり 
電源プラグをコンセントか5振いたりしないでください。カー 
ドの破損や本機の故障の原因となります。 

• SD カードの画像一覧、全画面表示、スライドショーを表示中は、 
SD カードを抜かないでください。万一振いてしまって誤動作と 

1 なった場合は、ステーションの電源プラグを抜き差ししてくだ 
さし、。 



写真を表示する/表示を消す 


S / J 、 ずる 


本機の電源び「入」のときに 

SD 力ードを入れる 


挿入□はステーシヨン前面の力 y 1；'- の中にあります。 

SD 力ードのラベル面を上にして、下図のように挿入します。 



SD 力ード画面の r 画像一覧」が表示されまず 



力ーソル： 選択された画像は青く表示されます。 

•サムネイルがないデータ、再生でをないデータはアイコン表示 
されます。 


写真表示お肖す 

「画像一覧」を表示中に 

nri を巧す 

SD 力ード画面が消えます。 


■ SD 力ードを取り出すときは 







































































































写真を見る 


画像一覽の続きを見る 


1ぺージ単位で表示を切り換えることができまず。 

^51を巧す:前のページを表示しまず。 

在 J 甲3■:巧のページを表示しまず。 


回拓ずる 


画像を選んで、^を巧す 


画像を還ぶ 


拡大表おや回転させたい画像を選択します。 

) で力ーソルを移動させる 

選択された画像は青く表示されます。 



龍皮游 ft 


3材 20M/0S/0S 日け 2008/的/06 

サイス 12MX80O 9イブロ 80X960 

S 田 DSC0 叫 27.|pg S 向 DSC 叫028.1 Dg 


曰材 2叫 8/05/M 曰讨 3008/01 

サイス 1280x9 扣 サイス 1280X1 

S 田 0X00028 .帕 が DSCOOO 


み S ' で巧ち 度至!で居了 


►巧すごとに日0度ずつ回転します。 

►拡大表示した画像を回転することちできます。 


拡大ずる 


画像を選んで、©を巧ず 

r 全画面表示」になります。 



晒像一覧」に戻りたいときは 


悟る階 甲ず。 

■ 前後の画像に切り換えたいときは 

传巧す。 



■ 回転させたいときは 

岡を巧ず。 




一で 見る 


スライド シヨーを 開始する 


SD 力ードに保存された画像を、自動で順に全画面表示し 
ていさます。 


「画像一覧」を表示中に 

图を巧す 


カーソルで選択された画傲から全画面表示を開始します。 

•表示時間は変更できます。くわしくは rsD カードのスライド時 
間を変更する」をご覧ください。 


■一時停止したいときは 
圓を巧ず。 

ちう一度巧ずと再開します。 


スライド シヨーを 終了ずる 


を巧ず 


r 画像一覧」に戻ります。 

もう一度巧すと、 SD 力ード画面を終了します。 


テレビを見る 


SD 力—ドの写真を見る 
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番組表を見る 


本機は、番組表の表示機能に G ガイドを採用しています。 なお、当社は G ガイドを利用した番組表ヴービス内容に 
ついては、関与しておりません。 

放送局か5送信されるデジタル放送の番組データを、新聞などのテレビ欄のように表示します。 

番組表は最大8日分まで表示でさまず。±也上アナ□グ放送の番組表は表をできません。 


000 

000 

000 

000 


入 

1 1 

1 1 

+ 

V 

1 1 

1 1 

— 


口□马 


r Jr 1 殖壁] 



宜回回宜 


ロロロロ 
ロロ ロロ 



)MITSUBISHI C 

レ-ザ L テレビ RL1 6503 




番組表を表示する/消す 


表ポする 


デジタル放送を見ているときに 

cm を巧ず 

見ていた放送 ( BS デジタルのテレビ放送を受信中な5日 S デジタルのテレビ放 
送)の番組表が表示されます。 

•番組表を表示中に放送の種類(地上デジタル、巨3、じ51、じ52)を切り換え 
ることがでさます。番組表を消すと元の番組に戻ります。 

■テレビ放送とデータ放送の間で番組表を切り換えるときは、「メニュー」- 
「テレビ操作」^「ヴービス切換」で放送の種類を変ぇてか5、再び番組表を 
表示してください。 



消ず 


C 揪 iiaa 

番組表を表示中に放送波を切り換えると、切り換わつ 
た先の放送波の番組表を見ることができます。番組表 
を消すと元の番組に戾ります。 


属羅易 を押す 

番組表が消えます。 

• チャンネルを切り換えても番組表が消えます。 


「表の見方、た 



OtUIK »で E 吿巧»を見る 


(§)(§) 


•広告巧は G ガイド規格により消せません。 


①番組の情報 

力ーソルで還んでいる 
番組の情報です。 

@現在の日時 
③放送の種類 
@曰付 

這)テキスト広告 

G ガイドのテキスト広告 
などを表示しまず。 

⑥アイコン田回》 

ご)時間表示 


③香組名 
(D 力ーソル 

でま組を還びます。 


⑩チヤンネルま号 
⑩予約したま組 

視聴予約したま組は青、録画 
予約したま組はホになります。 


® パネル広告 

G ガイドのバネル広告を表示 
します。 
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番組表を使う 


表示を切り換える 



で カーソルを 移動させる 


ボタンを長く押し続けると、高速でスク□ールすることができま 
す。番組欄の表示はいったん消えますが、ボタンを離すと再び表 
示されます。 



表示されているボタン 
を使ラと、対応した操 
作が行えます。 


力ーソル(化をのま組欄） 

上下左ちに移動させることで、番組表 
の表示を切り換えます。（スク□ール） 


他の曰の番組表を見る 


圓输日 } または吗 I 煙印を巧す 

たとえば、3曰先のま組表を見たいときは、を3回巧します。 


番組表の文字の大きさを変える/表示ずるま組数を変える 


岡を巧す 

巧すごとに次のように切り換わります。 

D 


C ル （9 ch ) 中 （7 ch ) 
i 


ル （9 ch ) ■ 
最大 （5 ch ) 


大 （6 ch ) 


ま組表を読み上げる 


图を巧す 


次の内容を読み上げます。 

放送局名、番組名、放送曰、開始•終了時刻 

■読み上げ中にを押すと、読み上げを終了します。 

* ボタンを押さずにカーソルを合わせるだけで読み上げるように 
でさます。 la ■が》 

■読み上げ速度を選べます。 raR ^ 


g 劇 aa 

• 「メニュー」^「番組表‘予約」^「番組表」でち呼び出せます。メニ 
ューについては、 E 旺 A をご覧ください。 

•本機は、ステーションが待機中(電源インジケーターがホ(点な) 
中）に、定期的に放送局からの番組情報などを更新しています。 
(その際 r カチッ」といラ音がすることがあります。）電源を切る 
とさは、主電源を切ったり電源プラグを抜かないで、レーザー 
モニターまたはリモコンの電源ボタンでお切りください。 

•地上デジタル放送の番組表について 
地上デジタル放送では、放送局ごとにその放送局の番組情報の 
みを送信します。受信可能な放送局の番組表が表示されない場 
合は、その局を選局してしばらくお待ちください。 

番組表を表示して、「メニュー」^「今すぐでさること」^「番組情 
報取得」で、全チャンネルの番組情報をまとめて取得できます。 


msMAsm 

BS -1 1日度 CS デジタル放送では、どの放送局を選局してち全 
ての放送局の番組情報を受信することがでさます。 

►受信状態がよくないときは、番組データを受信できないことが 
あります。受信状態は、「メニユー」^「お知らせ’情報」^「アン 
テナ受信レベル」で確認できます。 

>読み上げ機能について 

人名、地名他で複数の読み方がある場合や特殊な読み方をす 
る場合に、本来の読みと異なる読みをすることがあります。 

►目 S 放送の番組表に表示される、地デジ難視対策衛星放送チャン 
ネルを表示しないようにするには、チヤンネルの飛び越し（スキ 
ップ)設定田巨みで、291、2曰2、294〜298チャンネルの 
チェックマーク因をはずします。 


テレビを見る 


蚕組表を見る 
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番組の詳しし、情幸民 (*ffi 内容)を見る 


デジタル放送を視聴中、番組表裏番組表 E 画>、番組検索結果画面を表示中に、選んでいる番組の 
詳しい情報を確認ずることができまず。 




番組内容を表示する/消す 


表ボする 

デジタル放送を見ているときに 

( S 丽1を巧ず 


番組内容画面が表示されます。 


7/7 {义 ） PM 7:35 »§巧客 


H —I 101 7ベ【日） PM 7；00- PM 10:00 

BSOOO 

0011巧園のましい AA たち 


コビー 
ジャンル 
映巧 
音再 


曲 

アナログ唐酉巧/巧音^®1◎巧 
バラエティ 
16:9 10801 
圧 S 日モード 


IB のをし P 
:ちび塞し I . 


い AA たちの巧快な生るとましいコーナー、モどちたち： 

さをちえます。 

を巧巧客 

といっしよに巧んでみよラ t 7 AA の時因「がとだいぐ 
5ベ J ▽かわしル、 0000 をつぐってみよ3▽この音 B をした 
ホちゃんチンバンジーのマイケルとババとママとのむ涅まるを 
ま。それぞれのコーナーのレポートを巧な〇山単校の新团88 


戻る| 


〔田連。ま J 


'• •で S 巧^^でス如-1 で巧定 面巧で巧了 


スク□ールバーが表示されているとさに 
ま組内容の続さが表示されます。 



を巧すと、 


■ 視聴中の番組をらう一度見るには、 



で r 見る」を選び、 


毎)を巧ず 


消ず 


■制 laa 

番組表.裏番組表を表示中に「メニュー」^「今すぐで 
をること」^「番組内容」でら呼び出せます。メニュー 
について はをご覧ください。 


nFi または fiM を巧す 

r ま組内容」画面が消えます。 


-獅巧客画面の見かた 

① 


(§> 

感 

み 

爲 


7/7(义 ） PM 7:35 ま巧の S 




ァナログ画国巧/3*£音串毎直1回巧 
K ラエティ 
16:910801 
圧巧 B モード 


H 巧を S する它のたちのための「動均まな J 00田な田のまし 

い AA たちめ巧快な生まとをしいコーナー、モどちたちびをし 
さ巧ち又ます。 

を担內宜 

AAA といっしよに巧んでみよラ！ ▽AA の時间 nil とはいく 
6ベ J ▽び行しル、0000モご<ってみぶラ▽この音度をした 
ホちやんチンバンシ‘一のマイケルと/〇化ママとのむ温まる生 
を。それぞれのコーナーのレボートをな立〇山 fJv 单巧め巧 Mg 



(D チヤンネルま号 
放送日 

開始•終了時刻 
放送局名 


⑥関連情報 



を巧ずと 


関連項目よりま組検索がでさます。 


©ま組名 

③アイコン田回》 

@番組情報 
® ま組内容 


な)スク□-ルバー 

ま細内容に続きがあるときに 
表示されます。 
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，番組内客を読み上げる 


图を巧す 

次の内容を読み上げます。 


〇放送局名、番組名、開始•終了時刻 
@表示しているページの番組内容 

- 〇を読み上げ中に P を押すと、中断して©の読み上げを 
始めます。 _ 

-©を読み上げ中にを押すごとに、次の項目へスキップし 
ます。 


g 劇 laa 

• 番組巧容を表示するだけで読み上げるように設定できます。 


ISMKIZW 

>読み上げ速度を選べます。 


laiias# 


•劇 laa 

•初めて使用したとさや、約]週間 L ソ上、ステ 
ーションの電源プラグを掠いていたり、ステ 
ーションの電源を切っていた場合は、番組表 
の内容が表示されなかったり、表示されるま 
でに時間がかかったりします。最新の番組表 
を利用するために、ふだんはステーションの 
電源を切らずにお使いください。 

•放送局の都合により、番組が変更になること 
があ0ます。この場合、実際の放送と番組表 
の内容が異なることがあります。 

•番組表などから番組内容を表示したときは、 
画面ち下に r 予約」と表示され、簡単に予約の 
設定ができます。くわしくはをご覧く 
ださい。 

•読み上げ機能について 

人名、地名他で複数の読み方がある場合や特 
殊な読み方をする場合に、本来の読みと異な 
る読みをすることがあります。 



番組表や番組検索か5表示したとさ 


今ずぐ見る 


現在放送中の番組を選択したとさ、 



予約を選ぶと録画が始まります。(本機だけでは録画できません。） 


箭勺ずる 


こ n から放送される番組を選択したときは' 視聴予約や録 
画予約がでさます。 


で r 予約」を選び、©を巧す 



田二]101 7/7(日） PM 7:00- PM 10:00 

BSOOO 

00田巧面のをしたち 


コビー 
ジヤンル 
映巧 
芭黃 


アナ□グ泣画巧/化含青窗百1因巧 
ラエティ 

16:910801 
圧巧 B モード 


助巧を爱するをのたちのための r 面なまち J 00動巧田の楽し 
い AA たちのか民なままと楽しいコーナ ー. 子どをたちが楽し 
ごをちるます。 

翻巧き 

AAA といつしよに巧んでみぶラ ！7 AA の時曲 n 巧とはい< 
6ベ J ▽び〇いい0000ちご<コてみぶラ▽この音国ました 
巧ちゃんチン"ンジーのマイケルと/む化ママとのぶ、涅まる生 
ま。それぞれのコーナーのレボートを面な〇山ルタ巧の新田巧 


戻る 


^連情ま J 


これ U 降、画面の表示にしたがい予約に必要な操作を行ってくだ 
さい。(本機だけでは録画できません。）田囚》手順回 


表/ま組な索に戻る 


または dpi を巧ず 


テレビを見る 


ま組の詳しい情報を見る 
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裏番組表を見る 


デジタル放送で現在放送中の裏番組を確認し、見たい番組を探すことがでさまず。 



■制打 a 

「メニュー」^ r ま組表 • 予約」^「裏ま組表」でち呼 
び出せます。メニューについては、 EEA をご 
覧ください。 

裏番組表の見かた- 


デジタル放送を見ているとをに 

養翻を巧す 


〇 


現在放送中の裏番組表が表示されます。 


U 103 
BSOOO 


VI 说、 PM7: 扣 -PM8:00 USueOO 


DBS □101 0000•レポート因图 

BBS rnio2 ましいネ 


UBS I ~~ I" ‘ 


大巧巧 
大巧巧 



■ チヤンネルを切り換えるには、 

) で番組を選び、毎)を巧ず 

■ サービスの種類(テレビ/データ）を切り換えるには、 

传巧す 




巧すごとにサービスが切り換わります。 

テレビ ► 独立データ 

提供されていないサービスについては表示されません。 
サービスについてはをご覧ください。 

I 裏番組の詳しい情報を見るには、 


( Uli を巧ず 

■ 裏番組表を消すには、 

〜裏き組1^ 

ちぅ一度^>を巧す 


[1¥1を押してち消せます。 



①ヴービスの種類 

でサービスを 



切り換えます。 

霞番組名 
@開始•終了時刻 
@チヤンネルま号 
放送の情報 


⑤視聴中のま組 
©力ーソル 

，◎う でま組を還びます。 
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)MITSUBISHI c 

レ-ザ^テレビ RL 1 6503 



lol 日回目 


口 の 


□ □□□ 
000 
000 
000 
000 


入 

1 1 

I 1 

+ 

V 

1 1 

1 1 

— 


ロロロ 


デジタル放送の番組によっては、字幕や文字スーパーが表示できるようになってしほず。 
本機では、字幕や文字スーく一の表示/非表示や言語を設定でさまず。 



-リモコンのカバーについて- 

カバーは裏に取り付けることができます。 
カバーの中のボタンをよく使われる場 
合に便利です。 



字幕びあるデジタル放送の番組を見ているときに 

を巧す 

• 字幕が表示でをるかどうかは、次の方法で確認できます。 


第1言語 
第2言語 


區 ill ] 东抽す 

字幕表おでさるま組では、画面ち上に r 字幕有」と表 
をされます。 


ft 担の刻 を巧ず 

字幕表示でをるま組では、番組内容の詳細画面に 
色 J マークが表示されます。 

くり返し巧して r 第1言語」または r 第2言語」を選ぶと字幕が表示さ 
れます。 

巧すごとに次のように切り換わります。 

旨1言語^ 

I 第2言語< I 


で項目を選び、@を巧しても切り換わります。 



階1言副 
階2言語」 
「切」 . 




番組の第1言語の字幕を表示します。 

-番組の第2言語の字幕を表示します。 
字幕やで字スーパーを表示しません。 


ii 測凶 a 

• 2 画面、静止画表示中は、字幕を表示できません。 

• Ir 録画実行中や番組ポーズした番組の再生中は、字幕を表示できません。 
•日本語のき幕が、必ずしち第1言語ではありません。番組によって異なり 

ます。 

■ メニユーの r 今すぐできること」でも設定できます。 

「メニユ ー Hr 今すぐできること」から r 字幕」を選んで、設定を切り換える 
ことがでさます。 


子幕を出ず 


字幕 


□ □□ち 

□ □ □ □ 

□ □ □ □ 

□ □ □ □ 


テレビを見る 


テレビを 
ほいこなず 


字幕を出ず 
裏番組表を見る 
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人の声をゆっくりにずる (声ゅっくり) 

r 声ゆっくり」を r 入」にすると、人の話し声びゆっくりになり聞きとりやずくなりまず。 



声ゆっくり 


を巧す 


声ゆっくり 


入 


因 切 


巧すごとに、入♦♦切と切り換わります。 

j で項目を選び、@を巧しても切り換わりまず。 



•劇 eia 

• r 声ゆっくり」が r 入」のときは、「サラウンド」ははたらきません。 

■「声ゆっくり」を r 入」にしていると、「重低音」 r おすすめ音量」ははたらきま 
せん。 

■ r メニュー」一 r 今すぐできること」一「声ゆっくり」でも設定することができ 

ます 。 MskLB 


- y モコンのカバーについて- 

カバーは裏に取り付けることができます。 
カバーの中のボタンをよく使われる場 
合に便利です。 
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音声を切り換える 


テレビの音声にはモノラル•二重音声(二力国語）•ステレオ•サラウンドなどがあり、自動的に切り換わります。 
二重音声に力国語)放送や音声信号が複数ある場合などは、お好みに合わせて切り換えることができまず。 



g 劇 laa 

• ビデオなどの再生時は、ビデオ機器側で音声切換を 
して < ださい。 

•ステレオ放送などで r モノラルオン」を選んでいると 
きは、ステレオ放送•こ重音声放送を受信しても、 
モノラル音声•主音声が出ます。 

•次のよラなときは、音声切換ボタンで音声を切り換 
えられません。 

-外部入力のとさ 

- 2画面で外部入力が操作画面のとさ 
• I 「録画実行中 

-番組ポーズした番組の再生中 
• メニューの r 今すぐできること」でち設定できます。 
「メニュー _ Hr 今すぐできること」から r 音声切換」を 
選んで、設定を切り換えることができます。 

■SM 論 


を組を見ているときに 

音声切換^ 

を押ず 

巧ずごとに次のように音声が切り換わります。 

) で項目を選び、@を巧しても切り換わります。 

切り換わる音声の種類は、デジタル放送と地上アナ□グ放送とで臭 
なり、また番組によってち異なります。 

デジタル放送の場合 



音声切換 


音声 


第2音声 


音声切換 


を巧すごとに音声信号が切り換わります。 
•第1音声^^第2音声———^第8音声 ■ 


こ重音声放送の場合は、主音声^副音声^主/副音声と切り換わつてか 
ら、次の音声信号に切り換わります。 

地上アナ□グ放送の場合 


音声切換 


副 X 副 


ま X 副 


モノラルオン 


音黃な)擅 

^を押すごとに切り換わります。 


主><主~ 
モノラルオンタ 

※モノラルオン¬ 


- 副 X 呂 IJ 

•ステレオ放送で雑音が多い場合は、 r モノラルオン」に 
設定すると聞こえやすくなります。 


•こ重音声放送でないと壬は、主/副音声、副音声は出ません。音声切換ボ 
タンを押すと、画面表示だけが変わります。 

•音声切換の状態は、電源を切ってちチャンネルごとに記憶されています。 


テレビを 
使5こなず 


音青を切り換える 
人の声をゆつくりにずる 
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画面サイズを選ぶ 


《3 D モード中は使用でさません。 


0巧像に合わせた画面サイズを選べます。 

還べる画面サイズは、見ている番組や放送の種類によって異なりまず。 



屈面サイズ I を巧す 

巧すごとに画面サイズが切り換わります。 



で項目を選び、庭)を押してち切り換わります。 


切り換わる画面サイズの種類は、標準映像と八イビジヨン映像とで 
異なります。 


地上アナ□グ放送のま組、ビデオ、 DVD などの場合 

標準映像 (480 し480 P ) 



八イビジヨン香組、ブルーレイデイスクプレーヤーなどの場合 

A イビジョン映像 （108 □し1080 P ) 



漏!因を巧ずごとに次のように切り換わりまず。 
各画面サイズの特徴は次ページをご覧ください。 


麵1因を巧すごとに次のように切り換わります。 
を画面サイズの特徴は次ページをご覽ください。 




〇 

〇 

© 

〇 

〇 

ダイナブック 
>押すと 


恩 

ピ 

シネマ 

1■押すと 


拭 



字幕イン 
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ダイナミック 


■ 72 Op の A イビジョン映像の場合 

自動的に r フル」になります。他の画面サイズは選べません。 

■ 1080し108 Op の A イビジョン映像の場合 

画面サイズ変更はでさますが、入力切換や電源 r 入/切」をする 
と r フル」に戾ります。 










































































-画面サイズにごいて 

ノー 7ル 

4:3の画面サイズで 
見る 

横と縦の比が4:3の映像に切り 
換わります。 


ダイナ三ック 

4:3の映像を 
ワイド画面で見る 

スポーツ番組を見るとさなど、 

臨場感が増して迫力ある映像を 
楽しめます。 

デジタル放送の4:3映像で左 
ちの黒帯が気になるとさは、画 
面左ちを拡大して、画面いっぱいに表示します。 
• 画面左ちの映像び少し横に広がります。 

•画面上下の映像がかし列にはみ出します。 

シネマ 




劇場サイズの 
映画•ビデオを見る 

劇場サイズの映像を、画面いっ 
ぱいに拡大して見ることがで走 
ます。 

• 映像の上下の黒い帯が残るち 
のちあ0ます。 

字幕イン 

字幕付劇場サイズの 
映画•ビデオを見る 

字幕の部分を縦方向(上)にず5 
して画面の中に入れ、画面いっ 
ぱいに拡大して見ることがでさ 
ます。 

フル 

八イビジョン番組や 
DVD などのスクイーズ 
16:9映像を見る 

画面いっぱいに拡大して見るこ 
とがでさます。 

•地上アナ □ グ放送など4:3の 
映像では、映像を体が横に広がります。 

フルピクセル 





八イビジョン番組や 
DVD などのスクイーズ 
16:9映像の画面か5 
はみ出した部分を見る 

画面か5はみ出した部分がなく、 

映徹信号を全て画面内に表示し 
ます。 

•入力信号によっては画面周辺に黒い線などがでることがあります。 
この画面サイズでは r 垂直位置調整」 Eo » はでさません。 



剧お願い/ 

•本機は、各種の画面サイズ切換機能を備えています。テレビ蚕 
組などソフトの映像比率と異なるサイズを選択すると、オリジ 
ナルの映像とは見えかたに差が出ます。この点にご留意の上、 
画面サイズをお選びください。 

•テレビを営利目的、または公衆に視聴させることを目的として、 
膜茶店、ホテルなどにおいて、画面サイズ切換機能を利用して、 
画面の圧縮や引伸ばしなどを行うと、著作権法上で保護されて 
いる著作者の権利を侵害する恐れがありますので、ご注意くだ 
さい。 


•劇 eia 

• S 2 映像入力端子に S 1または S 2 対応のビデオなどをつないで映 
像を見るときや、 D 4 映像端子(画面サイズ制御信号があるとき) 
につないで映像を見るときは、自動的に次のよラに切り換わり 
ます。 

-16：日の映像 »「フル」（画面の横と縦の比が1日：日の 

映像） 

-劇場サイズの映像シネマ」 （ S 2 対応のとき） 

• DVD などの画面サイズ識別信号 ( ID -1) により、自動で画面サイ 
ズを切り換えることができます。（あらかじめメニュー機能で設 
定が必要です。設定のしかたについては、 EO » をご覧くだ 
さい。 S 端モや D 端子接続時は、はたらきません。） 

• PC 入力のとき、 720 p 信号のとさ、2画面表示しているとさ、 
静止画を表示しているときは、画面サイズを選べません。 

•見ている映像によっては、映像の上下が画面の外にはみ出した 
り、映傲が画面の中央からずれていることがあります。このよ 


ラなとき、映像を上下に移動させることができます。 

•デジタル放送の視聴中に予約が始まると、見ているサイズによ 
り画面サイズが切り換わることがあります。 

•番組やビデオソフトにより、画面の端に欠けや映像 L ソ外の輝点 
などが見えることがあります。 

• メニューの r 今すぐできること」でち設定できます。 

「メニュー」一「今すぐできること」から「画面サイズ」を選んで、 
設定を切り換えることができます。 


テレビを 

使いこなず 


画面サイズを選ぶ 
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2 画面で見る 


《3 D モード中は使用でさません。 


テレビのま組を見なが5ビデオなどの映像を同時に見ることができまず。 



画面の組合わせ 


〇:表示でさる組合わせ 
X :表示でさない組合わせ 


画面 

左画面 \ 

巧 

よ 

5. 

夕 

お 

送 

B 

S 

夕 

お 

送 

110 

巧 

S 

5 

，タレ 

望 

地 

上 

ア 

ナ 

□ 

グ 

巧 

送 

ビ 

デ 

才 

ビ 

デ 

才 

2 

前 

面 

端 

D 

端 

モ 

D 

端 

を 

H 

D 

M 

H 

D 

M 

呂 

H 

D 

M 

3 

H 

D 

M 

4 

P 

C 

地上デジタル放送 

X 

X 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

BS デジタル巧ち 

X 

X 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

110度 CS デジタル放送 

X 

X 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

地上アナ□グ放送 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

ビデオ！ 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

父 

X 

X 

X 

X 

X 

父 

X 

X 

ビデオ2 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

前面端子 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

D 端子1 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

父 

X 

X 

X 

X 

X 

父 

X 

X 

D 端子吕 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

HDMI 1 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

父 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

HDMI 2 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

父 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

HDMI 3 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

HDMI 4 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

PC 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



2画面にする 


( M ] を巧す 

巧すごとに次のように切り換わります。 

1 画面 



いすと 



左画面 2 画面 ち画面 


•劇店 la 

• 2画面にできない映像入力があります。 

くわしくは、左の r 画面の組含わせ」をご覧ください。 

• 左ち同じ画面を2画面表示できません。 

• 2画面のまま電源を切ると、次に電源を入れたときは1画面にな 
ります。 

•スピーカーやへッドホンから出る音声は、「操作中」表示がある 
画面の音声です。 

•音声出力端モか5出力される音声も、「操作中」表示がある画面 
の音声です。 

•映像モードと音声モードの設定は、左画面の入力で選んだモー 
ドになります。映像モードについては EOO を、音声モード 
についてはご覧< ださい。 

•静止画やメニュー画面表示中は、2画面ボタンと操作画面ボタ 
ンははたらさません。 

• 2 画面表示中は、画面サイズ切換や静止画にすることはできま 
せん。 

• 2 画面表示中は、垂直位置調整 EO » は「0」に戻ります。 

• 2 画面は左ち別々の回路で処理を行ラため、映像の鮮明さに若 
干の差があります。 

• PC 入力での2画面は、 SVGA 、 XGA 、 SXGA のとき横長表示 
になります。 

• PC の画面調整が適切でない場含、2画面が正常に表示されない 
ことがあります。 PC 画面の調整については、 EO ® をご覧く 
ださい。 

•「メニュー」^「テレビ操作」^「2画面入/切」でち設定すること 
ができます。メニューについては、 E 巧 A をご覧ください。 

•視聴予約や録画予約を設定している場合、2画面表示中に予約 
開始時刻になると、1画面になり、予約番組に切り換わります。 


66 









































































2 画面でチヤンネルや入力などを切り換える 


H g を巧して、操作したい！面に「操作 
中」を表示させる 

巧ずごとに次のように切り換わります。 

左画面を操作したいとを 



押すと 



ち画面を操作したいとを 


目 


チヤンネルや入力の切り換えなど、 
操作をする 

r 操作中」表示のある画面だけ切り換わります。 

例：入力を切り換えたとき- 


造芒帯1 ル^操作中 


操作をすると 



デジタル2画面で見る [リアリンク ( REALINK )] 


デジタル2画面とは、2008年 L ソ降発売の U ア U ンク対応 
レコーダー ( DVR - DS 120 を除く：吕010年8月現在)の 
チユーナーを使って、デジタル放送を2画面で同時に楽し 
むことがでさる機能でず。 

本機のリモコンでレコーダーのチヤンネルや入力などを切 
り換えることがでさまずので、レコーダーの IJ モコンに}寺 
ち替える必要はありません。 

2007年 LU 前に発売された U ア U ンク対応レコーダーおよび DVR - 
DS 120に010年8月現在)は、この機能に対応していまだん。 


例： HDMI 入力1に対応レコーダーを接続してし、る場合 


Q を巧し口1面にする 



曰 


画面を操作する （r 操作中」がある)状態 
で、防！]で rHDMIl」 を還ぶ 



@ g で操作胃を選び、 

画、画、鹽、①〜風、 

チヤンネル八Vでレコーダーとテレビ 
のチャンネルを切り換える 


操作中 HDM1 

地上デジタル 
の 口 011 

■ 

圓 


g 刷 pia 

「メニュー」^「今すぐできること」^「操作画面切換」でち設定する 
ことびできます。メニューについては、をご覧ください。 


「 HDMI 1」を選択している画面に r 操作中」表示があ 
るとをは、レコーダーのデジタ j レ放送の種類切換 
やチャンネル切換の操作が、テレビのリモコン 
の画、画、國、の〜⑩、チャンネル八 v で 
でさます。レコーダーの電源が入っていなくてち、 
これ5のボタン操作だけで自動的にレコーダーに電 
源が入り、画面が表をされます。 

* で操作ずる画面をもう一方の画面に切り換える 
( 「操作中」がちう一方の画面)とテレビの操作ができ 
まず。 


テレビを 
ほいこなず 


2画面で見る 


巧 




































































静止画にずる/イベントリレ-で fi の続きを見る 




静止画にする 


《3 D モー ド中は設定できません。 

テレビを見ていてメモをとりたい画面などが出てきたとさは、静止 
画にすると便利です。 

ビデオ入力などのかき队力で視聴中の映像を静止画にずることもで 
さまず。 

1画面で見ているときに 

を巧す 

r 静止中」が表示され、0巧像が静止します。 


静止中 


■ 現在の映像に戻したいときは 


ちラー度 


静止画 



を押す 


•測凶 a 

■次の画面が表示されているときは、静止画にできません。 

2画面、メニュー画面、 PC 入力、番組表、番組内容、録画リスト、予約 
一覧、時刻指定予約、アンテナ設定、データ放送表示中 
•静止画を表示中は、チャンネルや入力の切り換えがでさません。 

•静止画を表示中は、2画面ボタン、操作画面ボタン、設定メニューははた 
らさません。 


- y モコンのカバーについて- 

カバーは裏に取り付けることができます。 
カバーの中のボタンをよく使われる場 
合に便利です。 




イベントリ 


ノーで 番組の続きを見る 


視聴中の番組の放送時間が延長されるとさなどは、別のチャンネル 
で番組の放送が継続されることがありまず。 

このようなときは、番組終了時刻の約30秒前に「番組継続のお知5 
せ」画面が表示されます。 


r 選局する」または r しない」を選ぶ 

で還び、应)を巧ず 


組継続のお知6せ 


このあと、 XXX チヤンネルでご質のまおの続きが放送されまず。 
番組が切り換わる隱、自動で遵局してをよろしいでずか？ 



選局ずる4 


しない J 


「選局する」…元のチヤンネルでの番組終了後、続きの放送をするチヤンネルに 
自動で切り換わります。 

「しない」……チヤンネルを自動で切り換えません。 
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•劇凶 a 

r 一発録画」で録画をしているときはイベントリレーの 
お知らせはしません。 




























































使う人に合わせた設定に切り換える (使う人切觀 


本機を使用する人に適した設定に一巧で切り換えることびでさまず。 
設定は3つのモードか5選べまず。 

それぞれのモードの設定内容は、お好みで変更することちでさます。 



3 つのモー ドと工場出荷時の設定内容 


項目 

工場出荷時の設定 

標準モード 

家庭モード1 

家庭モード2 

声八ッキリ 

切 

入 

切 

自動読み上げ 

切 

入 

切 

操作音.報知音 

小 

標準 

切 

U モコンキー□ック 

すべてしない 

すべてしない 

すべてしない 


使ラ人切巧 


を巧す 


使ラ人 切換 


標準モード 


家庭モード1 
家庭モード2 


押すごとに次のように切り換わります。 

標準モード —► 家庭モード1 —► 家庭モード2 I 


で項目を選び、@を巧しても切り換わります。 



g 劇 laa 

r メニュー」一 r テレビ操作」の「使う人切換」で 
ち設定することができます。メニューについ 
ては、をご覧ください。 

それぞれのモードの設定内容の変更ち法につ 
いては、をご覧ください。 


テレビを 

使いこなず 


使ラ人に合わせた設定に切り換える 

静止画にずる/イベントリレ—でま組の続さを見る 
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リアリンク巧応機器の録画リストを表巧する[リァリンク ( REALINK )] 

U ア U ンク対応機器の録画 U ストを、本機の U モコンで表示ずることがでさまず。 



田 fling を巧ず 

• リアリンク対応機器が自動的に電源 r 入」になります。 

• リアリンク対応機器が接続されている HDMI り〜 4) 入力に切り換 
ねります。 

• リアリンク対応機器の r 録画リスト画面」が表示されます。 

20日7年拟前に発売されたリアリンク対応機器および DVR - 
DS 120(201 日年8月現在)では、機器で選択されているディスク 
( HDD や DVD など）の録画リストを表示します。2008年似降に 
発売されたリアリンク対応機器 ( DVR - DS 120 を除く： 20] 日年8 
月現在)では、 HDD の録画リストを表示します。 


録画リスト画面 


1 録画一篇（本が） 

10/10/16 ± PM 1:45 み眶 ■ 

匹 iOllchPM 1:48-(IhOSmO 己 S) DR 


残り 9 回 コピー 巧能 


® で再をを開抢しまず 



I ( 映橡） 

I 残量 25h05m (DR) 


25h05m (DR) I すべて I 田 


ま巧を 

野球中継 000000 巧 □□□□□□□□ 

■ 巧集ブ□ファイリング 
映画劇場 「 A 巨 CDEFGJ 
スペシャル r 大アマゾンの 000 巧 J 


2/ 4 ■ 


録画曰 
10/10 川月 
X10"0 ぶ日 ± 
X 則。 /08 金 
X 10/10/08 金 


巧ち)再生 ，消去 


I 前ページ巧ページ €» タフ - だ 1- I 



、で操作ずる 


■ らう一度を巧すと、 

• 2008年拟降発売のリアリンク対応機器 （ DVR - DS 12日を除く： 
2010年8月現在)の場合は、「録画リスト画面」が消えて、元の入力 
に戻ります。 


• 2日日7年拟前に発売されたリアリンク対応機器および DVR - 
DS 120(201 日年8月現在)の場合は、「録画リスト画面」が消えま 
す。入力は HDMI 1 〜4のままです。 


g 劇 laa 

•本機のリモコンで r 録画リスト画面」を表示するときは、必ず r メ 
ニュート r 設定」イ機能設定」イリンク設赴で r リンク制御」を 
「入」に設定しておいてください。 

• r 録画リスト画卸は、 r メニュー」イリンク機器操作」^ r 録画リ 
スト」でち表示させることができます。メニューについては、 
EEA をご覧ください。 

•次のような場ちは、録画リストボタンを押してち r 録画リスト画 
面」は表示されません。 

-メニュー表示中 
• らくらく設定中 
- 2画面表示中 UKsls # 

-静止画表示中 

-「メニュー」^「設赴^「機能設赴イリンク設赴で「リンク制 
御」が r 切」に設定されているとき 
-接続した HDMI 機器が、リアリンクに対応していないとき 


•本機のリモコンで r 録画リスト画面」を表示するときは、接続機 
器側ちリンク使用可能な設定にします。 

• くわしくはリアリンク巧応の当社製品の取扱説明書をご覧くだ 
さい。 

固ぉ願ぃ/ 

リアリンク機能を中止するために r リンク制御」を r 切」に 
した場合は、リモコンやレーザーモニターで電源を入れ直してく 
ださい。 
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本機のリモ]ンでリアリンク対応機器を操作する [リアリンク ( REALINK )] 


固ぉ願ぃ/ 

リアリンク機能を中止するために r リンク制御」3^»を「切」に 
した場合は、リモコンやレーザーモニターで電源を入れ直してく 
ださい。 
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gssnga 

•操作パネルを表示させて本機の リモコン からち操作できます。 

■JsH 

• HDMI 機器で選択されているディスク （ HDD や DVD など)が再生 
されます。 

* 録画停止ボタンで予約録画 ( Ir 録画 ) の停止は 
できません。 

•次のよラな場合は、再生ボタンを押してち再生できません。 

-メニュー表示中 
• らくらく設定中！®^ 

- 2画面表示中 
-静止画表示中 MSi 3 =m 

-「メニュー」^「設赴イ機能設定」イリンク設赴で「リンク制 
御」が r 切」に設定されているとき 
-接続した HDMI 機器が、リアリンクに対応していないとき 
♦他社製の機器を HDMI 接続した場合、リアリンク対応機器と認 
識し、接続機器側の操作の一部がでさることがありますが、そ 
の動作につきましては保罰の対象ではありません。 

•くわしくはリアリンク対応の当社製品の取扱説明書をご覧くだ 
さい。 


有効な HDMI 機器を接続すると、本機のリモコンで再生などの操作びできます。 



例： HDMI で接続したリアリンク対応機器の再生を行ラ 


^を巧す 


接続している HDMI り〜 4) 入力に切り換わります。 

• リアリンク対応機器が電源 r 切」の状態でら、数秒後に自動的に電源 r 入」に 
なります。 


U モコンででをる操作 


本機の 
リモコン 
ボタン 

機能 

本機の 
リモコン 
ボタン 

機能 

巧を 

回 

再生 

-時厚止 

の 

一時停止 

停止 

の 

停止 

録画厚化 

回 

録画停止 

早送り 

因 

早送り 

スキ'の’® 

戻しち向へスキップ 

卓戻し 

回 

早戻し 

スキの.巧 

送りち向へスキップ 


テレビを 

使いこなず 


本機のリモ n ンでリアリンク対応機器を操作ずる 
リアリンク対応機器の録画リストを表示ずる 



































































番組ポーズ機能を使う [リアリンク （ REAUNK )] 


U ア U ンク機能は、 U ア U ンク対応機器にて使用可能でず。 

視聴中のデジタル放送の番組を、一時的にレコーダーの HDD ( A - ドディスク）に録画しておき、あとで続きか5視聴ずる 
ことができる機能です。 HDMI 1 〜4入力に接続した U ア U ンク対応レコーダーでデジタル放送を視聴中にち有効です。 
急な来客などで少しだけテレビの前か5離れるときに便利です。 

r 香組ポーズ J には、リアリンク対応レコーダーとの接続び必要でず。接続方法についてはをご覧ください。 


口 の 
( —II—II— ) 

广广 节 

□ □□□ 

000 

000 

000 

000 


入 

1 1 

1 1 

+ 

V 

1 1 

1 1 

— 


r ir \{mii 


MITSUBISHI 

0 o 

レ-ザ-テレビ RL 16503 


g 劇 laa 

レコーダーの番組情報が十分に取得されてい 
ないと、録画番組が特定できず動作ができな 
いことがあります。レコーダー購入直後など 
はレコーダーの番組表が利用できるように蚕 
組データを受信してからご使用ください。 


《3 D モード中は設定できません。 

《2007年 L ソ前に発売されたリアリンク対応レコーダーおよび DVR - 
DS 120(201 日年8月現在)をご使用の場合、録画モードは TS です。 

《2008年似降に発売のリアリンク対応レコーダー ( DVR - DS 1 20を除く： 
201日年8月現在)をご使用の場合、録画モードは DR です。 

録画モードについてはレコーダーの取扱説明書をご覧ください。 

P 廟只! を巧す 

•画面に r 準備中」と表示されます。その後、「ポーズ中」と表示され、 
録画が始まります。 

レコーダーが電源 r 切」の状態でち自動で電源が「入」になり録画が 
始まります。 

•画面に r ポーズ中」が表示されている間は、静止画になります。 

■ レコーダーの HDD に一時的に録画されます。 

■番組が終了すると、自動的に録画も終了します。 


番組の続きを視聴ずるときは 

もう一度画を巧ず 

•静止画が解除され、自動的に HDMI 入力に切り換わり、 レコーダー 
が再生を始めます。 

•番組終了前の場合、録画を始めた位置からの追つかけ再生になり 
ます。追つかけ再生については、レコーダーの取扱説明書をご覧 
<ださい。 

• 番組終了後の場合、録画を始めた位置からの通常再生になります。 

■通苗のレコーダーの再生や追つかけ再生と同様に、早送り/早戻し 
や一時停止などの操作ができます。くわしくはレコーダーの取扱 
説明書をご覧ください。 

•本機のリモコンからち操作できます 。 laKiPsw 

■ 番組の続きを最後まで視聴すると、 

■一時的にレコーダーに録画されていた番組が消去されます。 

• 自動的に HDMI 入力から番組ポーズ時のチヤンネルに戻り、レコー 
ダーの電源を r 入」にして録画を始めた場合、自動的にレコーダー 
の電源を r 切」にします。 

■番組の続きを視聴中に、レコーダー側で再生の 
停止操作をすると、 

•画面に r 番組ポーズ番組の再生を終了しますか？」と表示されます。 

-終了するときはレコーダー側の ◄ ►で r はい」を選んで 
ミ夹定ボタンを押してください。 

-引き続き視聴するときはレコーダー側の ◄ ►で r しル^え」 
を選んで決定ボタンを押してください。 


■番組の続きを視聴中に、チャンネル切換や入力 
切換の操作を行うと、 

• 再生が中止され、一時的に録画されていた番組が消去されます。 
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固ぉ願ぃ/ 

r を組ポーズ J 機能を使5ためには、事前に巧の接続と設定び化要 

でず。 

•本機とリアリンク対応レコーダーを HDMI ケープル(市販品）で 
接続してください。 

• r メニュー」イ設赴イ機能設赴イリンク設定」で r リンク制御」 
を r 入」に設定して、リアリンク機能を使える状態にしておいて 
ください。 

• レコーダー側ちリアリンク機能を使える設定にしておいてくだ 
さい。また、デジタル放送を受信できるようにアンテナ接続な 
どの準備ち必要です。くわしくはレコーダーの取扱説明書をご 
覧< ださい。 

• リアリンク機能を中止するために「リンク制御」を「切」 
にした場合は、リモコンやレーザーモニターで電源を入れ直し 
て < ださい。 


•i 劇 cia 

•デジタル放送をご覧になるときは、「番組ポーズ」機能をいつで 
ち、すぐにご利用いただけるように、リアリンク対応レコーダ 
一の電源を r 入」にしておくことをおすすめします。 
「メニュー」^「設赴^「機能設定卜「リンク設定」で「テレビ電源 
入連動」と r テレビ電源切連動」を r 入」にしておくと便利です。 


• リアリンク対応レコーターの取扱説明書ち合わせてご覧くださし、。 
•次のような場合は、番組ポーズ機能は使えません。 

メニュー 表示中 UKLB 
らくらく設定中 
一発録画中 Ms^nm 
録画予約実行中 Mill ••【が 
2画面表示中 ■。巧 • 

静止画表示中 

「メニュー」^「設定」イ機能設定」イリンク設赴で「リンク制 
御」が r 切」に設定されているとき田 
接続したレコーダーが、リアリンクに対応していないとき 


当社製レコーダーを巧いやずくずる 

付属の Ir ケー ブル接続をしておくと、当社製 レコーダーの U モ コン操作を レーザーモニターに 向けて 
でさるよラにな0ます。 

レーザーモニターとレコーダーを 離して置いていてち、 テレビの U モコン 操作をするとさと同じ向 
さで レコーダーの U モコン 操作がでさるので、わざわざ レコーダーに 向けて操作するぶ、要はありま 
せん。 

I かーブルの接続方法についてはをご覧ください。 


対応レコーダー 


下記の当社製レコーダーが対応しています。 

に010年8月現在） 

• D J - R 1000を除く当社製レコーダー 
( DVD プレーヤーやビデオは対応していません。） 


■制田 a 

レコーダーの U モコン 操作については、対応 
機器の取扱説明書をご覧ください。 


テレビを 
巧いこなず 


ま組ポ—ズ機能を使ラ 
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メニュー機旨 g の使いかた 


メニューボタンを巧ずだけで、いろいろな機能を呼び出せまず。 


»各項目で操作できる内容 


曇基本的な使いかた 



メニュー画が 



音を切巧 

を1音を 

宇!！ 

切 

画面サイス 

フル 

画質芭を 

• - 

有を度ま 

0 

サラウンド 

切 

宙ゅっく 0 

切 

3D 切巧 

ヴイド K イサイド 

3D イ巧ネ切巧 

走 



メインメニュー欄 



サブメニュー欄 
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リンク機器操作」は、 
リアリンク対応機器と 
HDMI 接続して、メ 
ニユーの r リンク制御 J 
田を r 入」に設定 
しているときに選べ 
まず。 


メインメニュー欄で選んでいる項目の 
細かい設定項目を一覧で表示します。 

ーガイド欄 

この画面で使ラリモコンのボタンや解 
説文などを表示します。 


今すぐできること 


いろいろな状況に応じた操作ができます。 


■デジタル放送を見ているとき 


音声切換 


字幕 

■Jsil 

画面サイズ 

■a 巧 ♦ 

画質設定 

Islllrt 

ミ凡^> 

曰户巧疋 


サラウンド 

■slated 

声ゆっくり 


3 D 切換 

■が 

3 D メガネ切換 



■地上アナ□グ放送を見ているとき 


音声切換 


画面サイズ 

islsg^ 

画質設定 

rJWTi> 

ミ凡^> 

曰户巧疋 

\ZMH19W 

サラウンド 

mzMsism 

声ゆっくり 



•が部入力 ( PC 除く）で見ているとき 
■ Ir 録画予約実行中、 Ir — 発録画中 


画面サイズ 

■M 巧 ♦ 

画質設定 

IsllliV 

ミ凡^> 

曰户巧疋 


サラウンド 

mzMsism 

声ゆっくり 


3 D 切換 

■が 

3 D メガネ切換 

■化 〇 


■ PC 入力で見ているとき 


画質設定 

ramiv 

ミ凡^> 

曰口巧疋 

IMISW 

サラウンド 

■aaim 

芦ゆっくり 



リンク機器操作 


U ア U ンク対応機器を、本機の U モコ 
ンで主な操作がでさます。 


操作パネル 


機能一覧 

■35 I » 

録画リスト 

mzm*m 

サブメニュー 

■3 gT » 

ディスク切換 

UMSB 

-発録画 


録画停止 


レコーダー電源オフ 

■ sgaK ^ 

外部アンプ連動 


レコーダー初期化※ 

■3515^ 


《2008年 1 U 降発売の U アリンク対広機器 
( DVR - DS 1 20を除ぐ:吕 □ 10年8月現在） 
をご使用のときに表示しまず。 



































































































































g 劇打 a 

• 3 D メガネ切換は、 3 D 切換の設定が r 切」似外のときにだけ設定できます。 

•項目の操作ができない場合は、その項目は表示されません。（表示されていても、操作できません。) 


操作画面切換 

■。ホ • 

2画面終了 



•静止画で見ているとさ 


予約一覧を表示しているとき 


時刻指定予約 

1 •■■か 


予約取り消し 

IMIils# 


元の画面 


時刻指定予約画面を表示しているとさ 

元の画面 






■番組検索(検索後)画面を表示 
しているとさ 


このま組を予約 

isilliw 

ま組内容 

■ が :* 

日付変更 

mzmsm 

元の画面 


■番組検索(検索前)画面を表示 
しているとさ 

I 冗の画面 ^ 


*2 画面で見ているとき 


一時停止 

■ ゴに cm 

再開 

■ ゴに cm 

画像一覧 


SD カード終了 



前の画像 

■ ゴに cm 

巧の画像 


画像回転 

■ ゴに cm 

画像一覧 


SD カード終了 



•スライドショーで表示しているとさ 


•画像一覧で表示しているとき 


全画面表 TT 、 

mus\sm 

前のぺージ 

msMs\sm 

巧のページ 


画像回転 


スライド シヨー 


スライド時間 

mzmzm 

SD カード終了 



* 全画面で表示しているとき 


>地上デジタル放送の番組表を表示 
しているとさ 


• BS -1 10度 CS デジタル放送の 
番組表を表示しているとき 


このま組を予約 

laiiiw 

ま組内容 

■ 化 : • 

日付変更 


文をサイズ切換 


表示形式切換 

■ホ血 A 

元の画面 


»裏番組表を表示しているとき 


番組内容 


元の画面 



»番組内容画面、番組情報取得画面 
を表示しているとき 


番組表-予約 


デジタル放送の番組表などの表示や、 
見たい番組の検索•予約などがでさます。 


裏番組表 

■=! か • 

番組表 

■ が A 

番組検索/ジャンル 


番組検索/キーワード 


番組検索/出演を 


トピックス 


予約一覧 

IZMWZW 

時刻指定予約 

ianiE » 


テレビ操作 


視聴中に操作でさる便利な機能でず。 


吕画面入/切 


オフタイマ ー 


サービス 切換 


映像切換 


SD 力ード 


使ラ人切換 

■ arsg ^ 

操作-報知音量 





[元の画面 


このま組を予約 

IM ■"か 

番組内容 

■ 化 : • 

日付変更 


文字サイズ切換 


番組情報取得 


表示形式切換 

MMM 

元の画面 


画質設定 

rami > 

画面設定 

rams » 

曰ド巧疋 

isaisTO 

機能設定 

iSMiCW 

巧期設定 

ls » E ! s » 

設定初期化 

isa ■ 巧 》 

チャンネル再設定 

mzmsm 



お知5せ-情報 


機器内部や放送局か5のお知5せメール、 
B - CAS 力ードやアンテナ受信レベルな 
どの情報を表示します。 



メール (巧部） 


メール (放送） 


ボード （ CS ) 

■3 sTs ^ 

B-CAS 力ード 情報 

WUt 二, • 

アンテナ受信レベル 

■335^ 

困ったとさは 

■355^ 



下記項目を詳細に設定することがでさ 
ます。 



検索 



ま組表•裏番組表.ま組内容.ま組情報取得 


メニュ I 機能の使いかた 


テレビを 
ほいこなず 















































































































































































番組表を表示中に今ずぐできること 



メ—ユー 

▲▼•ミ兢 

戻る 



日付を切り換える 


7曰後までの番組表に直接切り換えることがでさまず。 


H 番組表を表示中に巨呈3を巧す 



「今すぐできること」が選ばれている状態で 

©を巧ず 



リンク機器操作 


番組表-予約 

to 

テレビ操作 

口 

お巧5せ-情報 

LU 

設定 

な— 



このま組を予約 
番組の容 


日付飼 : 今日 
文字サイズ切換： 小 
ま組情報取得 

表をお式切換:巧表チャンネル 
元の画面 



▲ ▼で旧付変到を選び、©を巧ず 

今すぐできること 1 


リンク機器操作 


お知6せ■情報 LU 
設定 た 



EJ ▲▼で日付を選び、©を巧す 



今ずぐでをること 


この番組を予約 
番組巧宮 

日付変更 ： 今曰 

ス字サイズ切換： か 

番組情報取得 

表示お式 切換：巧表チヤンネ ル 
元の画面 


明曰 
9曰 
10曰 
11曰 
12曰 
13曰 
14曰 



文字の大きさを切り換える 


番組表ので字の大ささを変更でさまず。表示ずるチヤンネ 
ル数ち変わりまず。 


n 番組表を表示中に^3を巧す 


曰 


「今すぐでさること」が選ばれている状態で 

©を巧ず 



リンク機器操作 

為 

番組表-予約 


テレビ操作 

口 

お知5せ-情報 

ILL , 

設定 




このま組を予約 
番組巧容 


日付をま: 今日 

文字サイズ切換 :_^ 

番組情報取得 

表をお式切換:巧表チャンネル 
元の画面 



▲ ▼で r 文字サイズ切換 J を選び、 
g ) を巧ず 


リンク機器操作 4 

蚕組表-予約 

お 

テレビ操作 

口 

お知5せ-情報 

い-， 

設定 

な— 


ま組巧容 


曰付賴 

今日 

6去里 ZEiSI 効 


番組情報取得 


表示お式切換 

巧表チヤンネル 


元の画面 



囚▲▼で文字の大きさを選び、@を巧ず 


[今すぐで舌ること It 


U ンク機器操作 ^ 

番組表-予約 

お 

テレビ操作 

口 

お知5せ-情報 

回 

設定 

を— 



この番組を予約 

番組内容 _ 

日付類 : 今日 

文字サイス切換： ル 

番組情報取得 _ 

表示お式切換：巧表チャンネル 
元の画面 


G 


最大 

大 

中 




選択した文字サイズによって表示できるチヤンネル数が変 
ねります。 


76 


C ル （9 ch ) 中 （7 ch )4^ 
最大（日 ch ) ♦♦ 大 （6 ch ) 














































































































































(日付変更/文字サイズ切換/表示お式切換/番組情報取得) 


• 番組情報の取得には数分かかります。 

• 取得中に aiD を巧すと、番組情報の取得を中止できます。 
• 取得が完了すると r 番組情報の取得が完了しました。」と 
表示されます。 

♦番組情報の取得にかかる時間は、情報量、受信状態によ 
り長くかかることがあります。 

♦放送局□ゴなど一定期間ごとにしか送られていない情報 
は、この操作を巧ラタイミングにより取得できない 
場合があります。 
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地上デジタル放送の番組情報を取得する 


地上デジタ j レ放送の番組情報は、視聴中の放送局の情報し 
か取得でさません。 

次の設定を行うと、他の放送局の番組情報を取得できまず。 


番組表を表示中にを巧す 


目 


「今すぐできること」が選ばれている状態で 

运)を巧す 


▲ ▼で r 番組情報取得」を選び、 
运)を巧す 


リンク機器操作 ^ 

蚕組表-予約 

お 

テレビ操作 

与 

お巧5せ-情報 

固 

設定 

を 


番組の容 


曰付変至 


今日 


で字サイズ切換： 


表示お式切換：巧表チャンネル 


元の画面 


▲ ▼で取得期間を選び、©を巧す 


番組情報を取得していまず。 

取得期間： 9時間お 

I — 70% 

放送局を: □□□• 00 


番組表や番組予約などに使用ずる番組情報を取得しまず。 
取得ずる期間を選んでください。 

所要時間は取得期間によって異なります。 


[ 2曰分 I 


8日分 J 


「―民る-] 


き組情報取得 


番組情報取得 



メニュー 

•ミ兢 

戻る 



表示お式を切り換える 


番組表に表示されるチヤンみレを、全チヤンみレか放送局 
の代表チヤンネルだけにするかを選ぶことができます。 


目 


番組表を表示中に1^を巧す 

「今すぐできること」が選ばれてし)る状態で 

喔)を巧す 



今すぐできること 


リンク機器操作 4 

番組表.予約 

お 

テレビ操作 

a 

お知 5 せ-情報 

! LgJ ! 

設定 

乐 


番組巧容 


曰付をま 


今日 


で字サイズ切換： 


番組情報取得 


表示お式切換：代表チャンネル 


元の画面 


▲ ▼で r 表示形式切換」を選び、 
g ) を巧す 



この番組を予が] 


番組巧宮 


日付を更 

今曰 

ス字サイズ切換： 

か 


ま組情報取得 



▲ ▼で設定を選び、©を巧す 



^ をチヤンネル 


ff 劇 laa 

•常に表示させないようにするには、「メニュー」^「設定」^「初期 
設定」一「チャンネル設定」^「チャンネルスキップ」151^みでス 
キップするように設定します。 

• r 表示形式切換」は、地上デジタルテレビ放送と BS デジタルテレ 
ビ放送だけで有効です。 


ま組表を表示中に今ずぐできること 


テレビを 

使いこなず 























































































































曰 


「今すぐできること」が選ばれている状態で 

©を巧ず 


今すぐできることし=】 

リンク機器操作 ^ 

ま組表-予約 

お 

テレビ操作 

口 

お知らせ.情報 

? X ! 

設を 

病 


前のページ 


次のページ 


画像回輯 


スライドシミ 


スライド時間 


已秒 


SD 力ード終了 


▲ ▼ で r スライド時亂を選び、©を巧す 



SD カードのスライド時間を変更する 

スライドシヨーで1枚の画像が表示され、次の画像に切り換わるまでの時間を変更でさまず。 

時間は已秒、10秒、1已秒、30秒、己0秒か5選べまず。 

口の I Q SD 力ードの画像を表 / 〒、中に区呈 3 を巧す 


レ-ダイレビ RL16503 



■ J モコンのカバーについて- 

カバーは裏に取り付けることができます。 
カバーの中のボタンをよく使われる場 
合に便利です。 



▲ ▼ でお好みの秒数を選び、©を巧ず 


今すぐでをること_ 1 



ii 劇店 la 

画像データが大きい場合、画傲を表示できるようにするまでの時間が長くか 
かりますので、設定間隔の時間を過ぎてち次の画像が表示されないことがあ 
ります。表示されるまでそのままお待ちください。 


S0000 间 


I—- /(v /(\ /(\ /fv -^ 

靈謂目 



旨 □ □ 

□ □ □ □ 

□ □ □ □ 

□ □ □ □ 
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地上デジタル放送のチヤンネルの創 D や顯をする 

居住地設定や隣接地域設定で指定した地域の放送局で、開局や周波数変更の可能性があるときは、メール(内部)であ'知5 
せしまず。この場合、じ(下の手順でチヤンネル再設定を行ってくださし、。 



I メニュー 


戻る 


地上デジタル放送び受信でをない、または受信でさ 
ないチヤンネルびある場合は、「地上デジタル放送び 
映5ないとき」 EEEl をご覧ください。 


画を巧して、地上デジタル放送を選ぶ 
を巧す 

▲ ▼で r 設赴を選び、运)を巧す 


r メニュ— 

今ずぐできること 

m 

U ンク機器操作 - ^ 

番組表.予約 


テレビ操作 

口 

お知らせ.情報 

回 


設定 


巧日 


画質設定 

> 

画面設定 

た 

音舌設定 

> 

機能設定 

> 

初期設定 

> 

設を初期化 

た 


チヤンネル再設定 


▲ ▼で r チャンネル再設赴を選び、 
运)を巧す 



画質設定 

> 

画面設定 > 

音き 設定 

0 

機旨戲定 

> 

初期設定 > 

設を初期化 

> 


巧化干"巧"し 一 



1巧上デジタル自動 

手順 

チャンネルをスキャン中でず。 

スキャンを中曲すると、チャンネル情報は更新されません。 

1居往巧巧設定 


凸スキャン 

居柱お域 東京都 

3き信放を局設定 

4克了 

周お巧帯 : UHF 20 


受信レベル： 23 


巧を局を: 000テレビ 


>スキャン中に^^を押すと、設定を中止してメニュ ー 
画面に戻ります。 

>スキャン中に^3を押すと、設定を中止してテレビ画 
面に戻ります。 


登録内容を確認して、 ® を巧す 



巧上デジタル自動 

頃 

受信したずべての巧を局を登録しまず。 


優先 放送届 受信レベル 

居は巧域設定 



スキヤン 

登録巧 凶 000総合•東京 

21 


7/7 因 000巧育-東京 

22 

1受倍巧送局設定 




囚 AAA 巧送 

20 

竞了 

囚 □□□テレビ 

24 


囚 AA テレビ 

27 


因 000テレビ 

22 


因 000巧を 

21 



gj 「完了」が選ばれていることを確認し、 
の©を押す 


巧上デジタル自動 


手順 

1居は巧域設定 
2スキヤン 
3受信放送局設定 
D 竞了 


スキャン括果に基づいてチャンネル情報を更新し、設定を究了 
します。 

「中止 J を選ぶと、チヤンネル情報は夏巧されません。 


中止 I 


•スキャンの結果を反映させない場合は、 
を選び、@を巧してください。 


►で r 中山 


因 に立) を巧す 


テレビを 

使いこなず 


地上デジタル放送のチヤンネルの追加や変更をずる 
SD 力—ドのスライド時間を変更ずる 
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見たい番組を探す 


番狙検索/ジャンル*キーワード • 出演者) 


番組表のデータを検索して、お好みの番組を探すことがでさまず。 

地上デジタル、 BS 、 CS 1、 CS 2 にわたり検索しまず。放送の種類を絞りこむこともできまず。 lsm » 



固ぉ願ぃ/ 

r 番組検索/キーワード」、「番組検索/出演者」を初 
めてお使いになるときは、あらかじめ r メニュー」-^ 
「設定」^「初期設定」^「白力‘イ ド 設定」でお 
住まいの地域を設定した後、電源を r 切」にしてしば 
らくお待ちください。電源が r 切」の間に検索に必要 
な データを 取り込みます。 


- y モコンのカバーについて- 

カバーは裏に取り付けることができます。 
カバーの中のボタンをよく使われる場 
合に便利です。 



巧 IJ :ジャンル別に探ず 

田にと]对甲す 


g ▲▼で r 戳且表•予約」を選び、 
@を巧す 




裏番組表 

ま組表 _ 

番組検索/ジャンル 
ま組検索/キーヮード 
き組検索/出演者 
トピックス 
予約一覧 
時刻指定予約 


E 1 ▲▼で階組検索/ジャンル」を選び、 
舞を巧す 



0 ▲▼で画面左の大ジャンルを選ぶ 


7/7(义） PM 7:35 ジャンル檢索 
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■ 放送波別でさ 5 に絞り込んで検索したいときは 

M 娜ず 


さ5に絞り込む場合 

ジャンルを絞り込む必要がない場合は、手順回に進んでください。 

@ ►で力ーソルを]ちに移動し、 

™ ▲▼でルジャンルを選ぶ 


映函 
ドラマ 
スボーツ 
音を 

K ラ I テイ 
備/ワイドシ 3- 
ニユース/ 

アニメ/特 
ドキユメンタ U -/ 教養 
«場/公巧 
S は/教百 
巧化 


ス/脚： 




お： 


巧ち巧さ 
口ーカル•巧巧 
空远 

化ち-国を 
径る•巿巧 
特集-ドキュイント 
彌-激 
その化 


でち巧曲巧度巧で篇了 


圆 


CotlE •で広を巧ちる 



因©を巧す 


検索結果一覧が表示されます。 


検索ま件：ニュース-巧ち 


.* ち巧中… 8件 



(バネル広告） 


▲ ▼で番組を選び、 © を巧す 

その番組の r 番組内容」が表示されます。 

■条件を変えて、らう一度検索するときは 


イまたは [1^ を押す 


• 劇は a 

• 番組検索後の画面から、視聴予約や録画予約ができます。 

くわしくは HE ® をご覧ください。 

•番組をキーワード、出演者で検索するデータは G ガイドより提供されるデ 
一夕を使用しています。データの内容については、関与しておりません。 



y モコンのカバーについて- 

カバーは裏に取り付けることができます。 
カバーの中のボタンをよく使われる場 
合に便利です。 






テレビを 

使いこなず 


見たいま組を探ず 
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g ▲▼で博!腺•予約」を選び、 
@を巧す 


▲ ▼で r トピックス」を選び、 
@を巧す 



トピックスを見る 

G ガイドから提供される様々な情報を見ることができます。 

口 の 田 に3 对甲す 






▲ ▼ で画面左の大ジャンルを選び、 
►を巧ず 


固ぉ願い/ 

「トピックス」を初めてお使いになるときは、あらか 
じめ r メニュー」一 ra 定」一 r 初期設定」一 「 G ガイド設 


定」でお住まいの地域を設定した後、電源を 
r 切」にしてしばらくお待ちください。電源が r 切」の 
間にトピックスの表示に必要なデータを取り込み 
ます。 


同 ▲▼で]！®ちのルジャンルを選ぶ 


リモコンのカバーについて- 

カバーは裏に取り付けることができます。 
カバーの中のボタンをよく使われる場 
合に便利です。 


ち旁いコンビ 00 □□の二人びドジな g 官？ 
ま入公に巧するな性ち■に own* ! 

〇山 Gtl びな料居でち巧み？ 

乂 nx 紀びを lA 柏の巧人をを S ! 

田中X Xび定巧阻近のおいぼれ批■を病演！ 
川 Ox- 巧び# s±>g 巧の巧反でな情出*。 





裏ま組表 
番組表 

ま組検索/ジャンル 
ま組検索/キーワード 


ま組検索/出演者 



予約一質 


時刻指定予約 


でドラマ<ヒ，を人公®! 


100で X: 

ち B け E( 


口）は XX 大法串85出身のエリート井’-’ 


To 


お旁いコンビ 00□□ の二人びドジな g 官？ 
ま入公に巧するな性検•に 03111 1* ! 

が巧 ; 巧 .'.I 也がよ 

大 □><« が安 lA 巧の巧人を SH ’ 

田中 X X び定巧巧巧のおいぼれ而 * を病演！ 
川 Ox - 巧び #8± 事《巧の巧反でち « 出巧。 



'為 I で B 巧 面写で拴了 


CjfiUlDE •でに吿苗 M 巧ちる 


I クス ー g 


參で田を苗 M 巧ちる 


’クス ー g 


a 

二 

メ 


Tr 


〇[ 

〇 

〇 

〇 

〇 

V 

〕[ 

〇 

〇 

〇 

〇 

1~1 

11 

1 1 

〕□ 

〇 

〇 

〇 

〇 

て 

口 

回 

1 1 

□ 
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テレビ操作 




ff 劇 laa 

•マルチビュー放送とは 

ひとつの番組で別の映像や違う角度からなど、最 
大3つの映像を同時に楽しめる放送です。 

• マルチビュー放送や、他の映像信号がない場合は、 
映像は切り換わりません。 


ひとつの番組で複数の映像を放送している番組(マルチビュー放送)を楽しんだり、同じチヤンネルで放送している別の蚕 
組に切り換えたりできます。 


の 


□ □□□ 
000 
000 
000 
000 


曰 


お知らせ•情報 E 


今ずぐできること m 
リンク機器操作 4 
ま組表•予約 お 


2 画面入/切 

オフタイマー ： 

切 

サービス切換： 

テレビ 

映像切換 ： 

主番組 

SD 力ード 

> 

淀ラ人切換 ： 

標準モード 

操作.報知音量 

ル 



I—I 

( I 

+ 

V 

I__I 

— 


デジタル放送を見ているときに 

を巧す 


▲ ▼で r テレビ操作」を選び、©を巧す 


今すぐできること^ 


IJ ンク機器操作 

■-子 

ま組表-予約 

•^■ji J 

テレビ操作 PH 

お巧 6 せ■情報 

LLJ! 

設定 

，.三〜， 


2 画面入/切 

オフタイマー： 

切 

サービス切換： 

テレビ 

映像切換 

主き組 

SD 力ード 

使ラ人切換 

標準モード 

操作-報知音量 

か 


▲ ▼で r 映像切蜘を選び、©を巧す 




▲ ▼で映像の種類を選び、©を巧す 



2 画面入/切 

オフタイマー ： 

切 

サービス切換： 

テレビ 

映像切換 ： 

副番組 1 

SD 力ード > 

使う人切換 

標準モード 

操作.報知音量 

ル 


主き組 


副番組 21 


切り換わる映像の種類は、番組によつて異なりまず。 
たとえば、主番組と副番組1、副番組2が放送されているマ 
ルチビュー放送の場合では、次のように切り換わります。 

# * ま翻 ■ I 


►副§^且2ィ 


.副き組 1' 


W 主きお 
副番組 1 
副番組 2 


■ J モコンのカバーについて一 

カバーは裏に取り付けることができます。 
カバーの中のボタンをよく使われる場 
合に便利です。 



チヤンネル内の映像を切り換える (映像切換) 


チャンネル内の映像を切り換える 
トピックスを見る 


テレビを 

使いこなず 
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操作音などの報知音量の設定をする 


操作音などの報知音の大ささを調整でさまず。 
音量は3段階から選べます。 



リモコンのカバーについて- 

カバーは裏に取り付けることができます。 
カバーの中のボタンをよく使われる場 
合に便利です。 



田に王)对甲す 


呂^ ▼で r テレビ操作」を選び、©を巧す 



2画面入/切 

オフタイ 7— : 

切 

サービス 切換： 

テレビ 

映橡切換 

映孩1 

SD 力ード 

使う人切換 

標準モード 

操作-報知音量 

小 


@ ▲▼で r 操作•ま啟暗量を選び、©を巧す 




▲ ▼でお好みの音量を選び、©を巧す 


メニュ ー 


今ずぐできること^ 
I 」ンク機器操作 ^ 
番組表-予約お 



2画面入/切 

オフタイ7— 

切 

サービス切換 

テレビ 

映孩切換 

映惕1 

SD 力ード 

> 

使う人切換 

家庭モード1 

操作-報知音量 

小 
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既読メールか未読メールかは、メール画面のアイコンで確認 
でさます。 

未読 メール 
既読 メール 

■ メール画面の続きげあるときは 

▲ ▼ でスク□ールする 

回 内容を確認する 


メール 


受信日： 7/7 AM 8：30 

[巧送局変をのお巧6せ] E 

チャンネル自動設定の居住-隣接地域設定で 
指定した地域の巧送局（送信所）び2010年7月 
旧〜2010年7月2日にを更されている可能性 
がありまず。 

最巧の放送をお楽しみいただくためには、 
r 設定 J 一 r 初期設定 J 一 r チヤンネル設定 J 一 
r 地上デジタル自動 J より 

「再スキャン J を行ラことをおずずめしまず。^ 

I 房る J 

■ メール本文の続きびあるときは 

でスク□ールずる 

■ 他のメールを読みたいときは 

n 司を巧ず 


因 


読み終わった5、 


医^を巧ず 


制は a 

メール(放送）には、チャンネル再設定が必要となる内容のちのち 
あります。チャンネル再設定についてはをご覧ください。 
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▲ ▼で r お知らせ*情報 J を選び、 
@を巧す 



メール（巧部） 


メール（放ち） 


ボード （ CS ) 


B - CAS 力ード情報 


アンテナ受信レベル 


困ったとさは 


▲ ▼で r メール(内部)」または 
r メール(放送)」を選び、©を巧す 


1 メニュ- : 

今すぐできること 

m 

リンク機器操作 

為 

番組表.予約 

お 

テレビ操作 

口 




ボード （ CS ) 


B - CAS 力ード情報 


アンテナ受信レベル 
困ったとさは 


劇打 a 

• メール(内部)は 

-1日通まで表示できます。 

-10通拟上のメールが蓄積すると、まず古い既読メールが削除 
されます。既読メールがないときは、ちい未読メールから削 
除されます。 

-内部メールは、予約が失敗したときなどに送られてくる重要 
な情報です。内部メールの内容は、必ずご確認ください。 
•メール(放掛は 

• 31通まで表示できます。 

• 31通拟上のメールが蓄積すると、まず古い既読メールが削除 
されます。既読メールがないときは、ちい未読メールから削 
除されます。 


メール(内部)は、予約に失敗した場含などに、本機から送られるメッセージでず。 

メール(放送)は、デジタル放送の放送局から送られてくる、番組などの情報です。 

本機の電源を r 入」にしたとき、または画面表示を出したときに r 因未読あり」が表示された場合は、まだ読んでいない(未 
読)メールがありますので、じ(下の手順でメールの内容を確認してください。 



メニュー 

▲▼•ミ兢 

戻る 


を巧す 


戸, ▲▼で読みたしがールを選び、 
W 运)を巧ず 


メール 


内部メール 


戻る」 


未読数：已件 


|» 7/7【放送局変更のお知6せ】… 

口 7/ 6 

【予が]の取りミ肖し】… 

囚 7/5 

【予が]の取りミ肖し】… 

因 7/2 

【予が]の取り;’肖し】… 

口 7/1 

【予が]の取り;’肖し】… 


メ ール ( IW 放送)を旨冗む 


テレビを 

使いこなず 


メー ルを読む 

操作音などの報知音量の設定をずる 






































































放送局か5のお知5せ(ボ - K ) を読む 

ボードとは、110度 CS デジタル放送を受信してし巧場合のみ送5れてくるメツセージでず。 

L ソ下の手順でボードの内容を確認してください。 



'メニュー 

▲ ▼•ミ兢 

戻る 


n 援]を巧して110度 CS デジタル放送を 
選んだ状態で^3を巧ず 

Q ▲▼で r お知5せ•情報 J を選び、 

™ 运)を巧す 



メール（巧部） 


メール（巧送） 


ポード （ CS ) 


B - CAS 力ード情報 


アンテナ受信レベル 


困つたとをは 


▲ ▼で r ボード (CS)」 を選び、 
@を巧す 


メール（巧部） 


メール（巧を） 


お知 S せ•情報 


1D 


B - CAS 力ード情報 


アンテナ受信レベル 


困ったとさは 


ni ▲▼で読みたいボードを選び、 
U 运)を巧ず 




[ I 000 0000 

00000ボードタイトル[00000] 
00001ボードタイトル [00001] 

00003ボードタイトル [00003] 
00004ボードタイトル [00004] 
00005ボードタイトル [00005] 
00006ボードタイトル [00006] 
00007ボードタイトル [00007] 


戻る」 


■ ボード画面の続きげあるときは 

▲ ▼ でスク□ールする 


•制 laa 

ボードは最大已〇個まで表示でをます。 


回 内容を確認する 


I_I 000 0000 

00002ポードタイトル [00002] 


00000 双方向ヴービスのご利用には、双 
方向会員への登録（無料）びお票でず。 

双方向会員に登録済みのちは、会員情報の照 
を•を更•退会びできまず。 


因 


■ ボード本文の続きがあるときは 

▲ ▼ でスク□ールする 

■ 他のボードを読みたいときは 

rroi を巧ず 

読み終わった5、 


医^を巧す 


設定 な 


I ボード （ CS ) 


戻る I 


メニュ ー 
今すぐでさること^ 
リンク機器操作 為 
ま組表.予約而 
テレビ操作 LJ 


ボード （ CS ) 


00002ボードタイトル00002 


がード （ CS ) 


与 III - 口 
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B - CAS 力ード情報を確認ずる 

B - CAS 力ードの力ード識別、力ードの、グループ ID を確認できまず。 



を巧す 


@ ▲▼で r お知らせ•情報」を選び、©を巧す 



▲ ▼で旧- CAS 力ード情報 J を還び、 
运)を巧す 



情報を確認ずる 


リモコンのカバーについて- 

カバーは裏に取り付けることができます。 
カバーの中のボタンをよく使われる場 
合に便利です。 



力ード識別 


力ード I D 


グルー プ1 D 


A 000 

1234 5678 9012 3456 7890 


1234 5678 
1234 5678 
1234 5678 
1234 5678 
1234 5678 
1234 5678 
1234 5678 


9012 3456 
9012 3456 
9012 3456 
9012 3456 
9012 3456 
9012 3456 
9012 3456 


7890 

7890 

7890 

7890 

7890 

7890 

7890 


@確認したら、を巧す 


テレビを 
ほいこなず 


B - CAS 力—ド情報を確認ずる 
放送局からのお知らせを読む 
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困つたときの問い合わせ先を確認ずる 



カバーは裏に取り付けることができます。 
カバーの中のボタンをよく使われる場 
合に便利です。 


を巧ず 


呂▲▼で r お知らせ•情報」を選び、©を巧ず 


メール（内部） 


メール（が送） 


ボード （ CS ) 


B - CAS 力ード情報 


アンテナ受信レベル 


困ったとさは 


▲ ▼で r 困ったときは」を選び、辑)を巧す 


メール（巧部） 


メール（放送） 


ポード （ CS ) 


B - CAS 力ード情報 


アンテナ受信レベル 


問い合わせ巧を確認する 


お巧5せ-情報 





お知 S せ■情報 



テレビの使し、方び分かちないとき、調モわ谓いときは 
下記の「お客様相談センタ ー J までご連結くだ立い。 

0120 -139-365 撫销） 



たとをは 


たとをは 


メニユ ー 

今すぐでさること ^ 
U ンク機器操作 
番組表-予約わ 
テレビ操作 LJ 


メニユ ー 

今すぐでさること^ 
リンク機器操作 ^ 
番組表-予約 お_ 
テレビ操作 LJ 


す 

ま 

し 

示 

表 

を 

号 

蚕 

話 

電 

の 


夕 

ン 

セ 


ま 

さ 

客 

お 


ち ooor 

靈謂目 
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お知 5 せ-情報 0 Q 


@ ▲▼で r アンテナ受信レペレ」を選び、 
C* @)を巧す 


メール（巧部） 


メール（放送） 


ボード （ CS ) 


3— CAS カード情報 


, 


最大 


受信レベルモードにしてから入ってきた電波の中で最大 
の入カレベル。受信レベルが2日政上になると、表示が 
緑色に変わります。これを目安にしてアンテナの方向を 
ミ夫めます。 

最大値び入力されるよ5、アンテナを動かして < ださい。 


「現在 1 

この値が r 最大」の値に近づくように、 
アンテナを動かします。 



•測店 la 

アンテナ電源についてはをご覧ください。 


间 E 3 を押ず 


地上デジタル放送び受信でさない、または受信でさ 
ないチャンネルびある場合は、「地上デジタル放送び 
映5ないとき」 lS £ i !» をご覧ください。 


g 制は a 

受信レベルが低い状態でご覧になっている場含、天候や近隣の環 
境（建物の建築、緑地の伐採、中継アンテナの増設など）により 
受信状態が悪化し、映像が乱れたり映らな<なることがあります。 
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H ▲▼で r お知日せ•情報 J を選び、 
泻)を巧す 


困ったとさは 


デジタル放送視聴中に画質が低下したとき、番組盾報が取れないときなどは、受信状況を確認することができまず。 
受信レベルの数値がアンテナの向さをミ央める目安になります。 


ii 測凶 a 

受信レベルで表示される数値は、受信信号電力巧雑音電力比の換 
算値で、受信状況を知るための手助けとなります。安定して視聴 
できるレベルはに 2 LU 上」が目きですが、地上デジタル放送では、 
放送局、環境によって数値が大さく外れることがあります。 

地上デジタル放送の受信可能地域については、総務省地上デジタ 
ルテレビジョン放送受信相談センターへお問合わせくだ 
さし、。 


メニユ— 



•ミ兢 

•戻る 


D ^3を巧す 


囚 受信レベルを確認ずる 


安定して視聴でさるレベルは「221；(上」が目まです。 


メニュ ー 
今すぐでさること 
U ンク機器操作 
番組表.予約 
テレビ操作 


アンテナ受信レベル 


お知6は-情報 


メニ ユー 


アンテナ設定 


今すぐできること胃 
IJ ンク機器操作 ^ 


1 


メール（巧部） 


メール（放送） 


ボード （ CS ) 
B - CAS 力ード情報 


アンテナ受信レベル 


困つたとをは 


電源供給が必要なアンテナをお使いの場合には、 
アンテナ電源を[テレビ連動]に設定してくださし、。 
くわしくは取扱説明書をご覧<ださい。 


現在チヤンネル：日 S 181 ch 
選巧ネットワーク ： BS Digital 


受信レベル 

現在 


最大 


2 6 


3 2 


[ 戻る I 





地上デジタル放送の場合 


BS -11 0 度 CS デジタル放送の場合 


アンテナ電源 

: 己 

供給しない 


國 

テレビ連動 


受信レベルが最大になるように 
アンテナの方向を調整してください。 


周波数帯 


I UHF 




選巧ネットワーク：地上 Digital 


受信レベル 

現な 


最大 


2 2 


2 3 


戻る」 


デジタル放送の受筒が兄を確認する 


ヴンテナ受信レべレ) 


テレビを 

使いこなず 


デジタル放送の受信状況を確認ずる 
困つたときの問い合わせ巧を確認ずる 


m 点立 



















































































u アリンク巧応機器を操作する [ U ア U ンク ( REAUNK )] 


U ア U ンク機能は、 U ア U ンク対応機器にて使用可能でず。 

U ア U ンク対応機器 （ Ci?EAUNk □ゴマークのあるブルーレイディスクレコーダーや DVD レコーダーなど)をステーシ 
ョンの HDMI 入力に接続ずると、本機の U モコンで接続機器の主な操作(再生など)ができまず。リア U ンク対応機器の取 
扱説明書ち合わせてご覧ください。（仕様は予告なく変更ずることがありまず。） 

■ 本機でリアリンク機能を使うには、次の設定になっていることが必要です。 

I 本 機 メこュー」一 r 設定」イ機能設定」一 ru ンク設定」で ru ンク制删を r 入」に設定しておいてください。 

くわしくはをご覧ください。 

続機器 I …接続機器側ち U ンク使用可能な設定にします。くわしくは U アリンク対応の当社製品の取扱説明書をご覧ください。 



応機器と認識し、メニューに「リンク機器操作」など 
の表示が出て、接続機器側の操作の一部ができるこ 
とがありますが、その動作につきましては保証の巧 
象ではありません。 


• U ア U ンク対応機器の操作に使える本機のリモコン 
ボタンとはた6きは、下表のようになりまず。 


，遭の ン 

ボタン 

操作パネル 
表お中 

操作パネル 
非表示中 

▲ 

再生 

上 

▼ 

停止 

下 

► 

早送り 

ち 

◄ 

早戻し 

左 

[メニュー] 

本機のに 1- 酬を就 

本!のに； 1- ii 面を表示 

[戻る 1 

操作パネル終了 

戻る 

@ 

- 

決定 

宜 

一時停止 

青 

圏 

録画停止 

赤 

圏 

戻しち向へスキップ 

緑 

圓 

送りち向へスキップ 

黄 


固ぉ願ぃ.' 

リアリンク機能を中止するために r U ンク制御」 iaiic » 
を r 切」にした場合は、 リモコンやレーヴーモニターで 
電源を入れ直してください。 
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リアリンク対応機器の操作のしかた 


田に互)对甲す 


g ▲▼で r リンク機翻柔作」を選び、©を巧ず 


@ ▲▼で操作したし傾目を選び、©を巧す 



お知5せ■情報 ！リ 


※吕008年 lil 降発売のリア 
リンク対応機器 （ DVR - 
DS 120 を除< : 2010 
年 S 巧現在)をご使用の場 
含は、「レコーダー初期 
化 J ち表示されます。 


操作パネル 


I 操作パネルを表示して、本機のリモコンで 
接続機器の再生などをします。 


機宫 g —覧 . 接続機器の設定などを行ラ画面が表示され 

ます。 


録画リスト . レコーダーの r 録画リスト画前を表示しま 

す 。 Msmm 

ヴブメニユー . 接続機器のサブメニューを表示します。 

( r サブメニュー」は、他社製の一部の機器と HDMI 接 
続して U ア U ンク対応機器と認識している場合のみ、 
表示されます。） 


ディスク切換 . 接続機器が複数の記録媒体を持つ場合、再 

生や録画をする媒体を切り換えます。 

一発録画 . 視聴中のデジタル放送を今すぐ録画開始し 

ます。 

録画停止 . 一発録画を停止します。 


レコーダー電源オフ • ••本機のリモコンで接続機器の電源を切りま 

す 。 tsieam 


が部アンプ連動 . 本機のリモコンで、対応する AV アンプの音 

量を調節でをます。 ■か 


レコーダー 巧]期化※•••レコーダーの「らくらく設定画面」を表示し 

ます0 ■が… 


0本機のリモコンで操作する 










































































例： HDMI で接続したリアリンク対応機器の再生を巧ラ 


•劇 laa 

* r 操作パネル」は、操作せずに約30秒経つと自動的 
に消えます。 

• リアリンク対応機器が電源 r 切」の状態でち、「操作 
パネル」を表示させると数秒後に自動的に電源「入」 
になります。 

• リアリンク対応機器で選択されているディスク 
(HDD や DVD など)が再生されます。 

* 他社製の機器を HDMI 接続した場合、リアリンク対 
応機器と認識し、メニューに r リンク機器操作」など 
の表示が出て、接続機器側の操作の一部ができるこ 
とがありますが、その動作につきましては保証の巧 
象ではありません。 

• くわしくはリアリンク対応の当社製品の取扱説明書 
をご覧 < ださい。 


〈本機のリモコンボタンで操作ずる場合> 


閉娜ず 


接続している HDMI り〜 4) 入力に切り換わります。 

• リアリンク対応機器が電源 r 切」の状態でち、数秒後に自動的に電源「入」 
になります。 

•再生切外の操作については、「リモコンでできる操作」をご覧 
<ださい。 


<操作/ V ネルを表示させて操作ずる場合> 

田 を巧す 


呂▲▼で r リンク機器操作」を選び、 g) を巧す 



因 ▲ ▼で r 操作パネル」を選び、©を巧す 

U ンク機器操作 


II 組表-予約な 
テレビ操作 口 
お知5せ-情報 m 

設定 巧 


機能一質 


録画 U スト 


サブ メニュ - 


ディスク切換 


■発録画 


録画停止 


レコーダー電源オフ 


外部アンプ連動 


レコーダー 初期化* 


《2008年む降発売の 
リアリンク対応機器 
( DVR - DS 120 を除 
< : 2010年8月現 
在)をご使用の場合は、 
「レコーダー巧期化」ち 
表示されまず。 


™ 青 1 -時停止 

早戻し早をり国删停止 
、 ■ / 緑 I 前スキップ 

停止 ^タスキップ 


二 1-1 でメニュ - 


H 司で終了 


「操作パネル」が表示されます。 

操作パネルが表示されている間、▲▼イ►ボタンと色ボタン 
はノ くネルに表おされた機能が割り当てられます。 

囚▲を巧ず 

再生が始まります。 

• 再生 L ソ外の操作については EEm をご覧ください。 

间 操作が終わったら、 nn を押す 


テレビを 
ほいこなず 


U ア U ンク対応機器を操作ずる 


「操作パネル」が消えます。 
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リア IJ ンク巧応機器を操作ずるり づき） [リアリンク ( REAUNK )] 



例： HDMI で接続したリアリンク対応 レコーダーの 電源を切る 

田に立)对甲す 


g ▲▼で r リンク機器操作」を選び、©を巧す 


リンク機器操作 


おミ日らせ.情報 iij 


产機能. 

G 顯 


リンク機器操作 


操作パネル 


-覧 


画! J スト 


サブメニュ - 


ディスク切換 
-発録画 


録画停止 

レコーダー里源オフ 
列 f アンプ連動^ :切 

レコーダー巧巧化※ 



▲ ▼で r レコーダー霞原オフ」を選び、 
@を巧す 




操作パネル 


機能一質 
録画リスト 
サブメニュー 
ディスク切換 
一黄録画 


録画停止 



か部アンプ連動：切 
レコーダー巧期化* 


※吕008年 lil 降発売のリア 
リンク対応機器 （ DVR - 
DS 120 を除< : 2010 
年 S 巧現在)をご使用の場 
台は、「レコーダー初期 
化 J ち表示されます。 


リアリンク対応レコーダーの電源が「切」になります。 


g 劇打 a 

•次のよラな場合は、「リンク機器操作」のサブメニユ 
一は遵ベません。 

- 2画面表示中 ■。巧 • 

-静止画表示中 

- r メニユー」イ設定」一 r 機能設定い r リンク設定」 
で「リンク制御」が r 切」に設定されているとき 

laiicA 

•接続した HDMI 機器が、リアリンクに対応してい 
ないとさ 

•他社製の機器を HDM 胺続した場合、リアリンク巧 
応機器と認識し、メニユーに r リンク機器操作」など 
の表示が出て、接続機器側の操作の一部ができるこ 
とがありますが、その動作につきましては保証の巧 
象ではありません。 

• リアリンク対応機器の取扱説明書ち合わせてご覧く 
ださい。 
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U ア IJ ンク対応レコーダーの「5 くらく設定画面」が 
表示されます。 

本機の IJ モコンで操作でさます。 

画面の指ちにしたがって設定してください。 
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▲ ▼で rxj を選ぶ 





操作パネル 


機能-質 


録画リスト 


サブメニュ - 


ディスク切換 


■発録画 


録画停止 


レコーダー電源オフ 


外宮 B アンプ連動 
レコーダー 初期化* 


:入 


骨 


「入」で本機は消音され、 AV アンプの電源が r 入」になり. 
本機のリモコンで音量を調節できるようになります。 


回 


本機のリモコンの音量+-、超！]で 
音量を調節ずる 


劇 laa 

•外部アンプ連動 r 入」にすると、切降、本機の電源と連動してア 
ンプの電源が立ち上がります。 

アンプに電源が入ると本機の音声は消音されます。 

これらが基本的な動作ですが、接続される製品により動作は異 
な0ます。 

•音量+—を押した直後に r アンプ音量+」（または一）の表示が 
出ることがあります。 

•音量+—を押し続けて音量調整すると画面表示の数字が変わら 
ないまま音量が変わる場合があります。ボタンを放すと表示が 
かわりそのときの音量が表示されます。 

•本機でへッドホンをご使用中は、外部アンプか日は本機の音は出ません。 
• 「メニュー」^「設定」^「音声設定」^「音声出力設定」^ r 接続機器 
切換」を r サブウー八一(可変)」に設定されているときは、「外部 
アンプ連動」は r 切」にしてください。 


機能一覧 
録画リスト 
サブメニ ュー 
ディスク切換 
-ぉ録画 
録画杉止 

レコーダー里源オフ 
か部アンプ連動:切 


▲ ▼で r 外部アンプ連動」を選び、 
@を巧す 



《2008年 W 降発売の U ア U ンク対応機器の VR - DS 120 を除く： 2010 
年8月現在)をご使用の場合は、 r レコーダー巧期化」も表示されまず。 


» ▲▼で r リンク機器操作」を選び、 
@を巧す 


田に立]を巧す 


番組表.予約 
テレビ操作 
お知6せ-情報 
設定 


外部アンプ連動 


番組表-予約 


テレビ操作 

口 

お知5だ-情報 

い, 

設定 

巧 


リンク機器操作 


S 008 年 W 陌発责の U ア U ンク畑ちレコーター ( DVR - DS 120 
を除< : 2010年8月現在)をご使用の場をのみ設定で定まず。 


区 ニ ュ] を巧ず 


S ▲▼で r リンク機器操作」を選び、 
©を巧ず 



▲ ▼で r レコーダー初期化」を選び、 
运)を巧す 

勝パネル 


^1」ンク機器操作 

ま組表-予約 

な 

テレビ操作 

口 

お知6せ-情報 

H a Jj 

設定 

を 


入 




例： HDMI で接続した HDMI コント□—ル対応 AV アンプ 
の音量を調節ずる 


例： HDMI で接続したリアリンク対応レコーダーの「らく 
5 く設定」をずる 


テレビを 

使いこなず 


U ア U ンク対応機器を操作ずる 


I - 口因を 















































































































デジタル臟一発録画で録る [リアリンク ( REAUNK ) を使って録别 


一発録画とは、 Ir システムや U ア U ンク機能を使って、テレビか5簡単にデジタル放送の録画を開始できる機能でず。 
視聴中のデジタル放送を今ずぐ録画したいときに便利でず。 

(本機に接続したレコーダーに録画する機旨巧す。本機のみでは録画できません。） 




アリンクミす応の レコーダー で録る 


レコーダーがデジタルチユーナー内蔵の場合、レコーダー 
側のデジタルチユーナーを使って簡単にデジタ j レ放送を録 
画ずることができます。 



綠画 




を巧ず 


またはメニューか!5「一発録画」を選ぶ 

I メニューか5の選びかた I 

①を f 甲ず 

©▲▼で r リンク機器操作」を選び、@を f 甲ず 
⑤▲▼で「一厳ま画」を選び、毎)を巧ず 


画面に r この番組の録画が開始されました」の表示が出て、録 
画を開始します。 

レコーダーが電源 r 棚の状態でも自動で電源が r 入」になり録 
画が始まります。 


C 劇 laa 

•リアリンク機能は、リアリンク対応機器にて使用可能です。リ 
アリンク対応機器の取扱説明書ち合わせてご覧ください。仕様 
は予告なく変更することがあります。 

• デジタル放送をご覧になるときは、「一発録画」機能をいつでち、 
すぐにご利用いただけるように、リアリンク対応レコーダーの 
電源を r 入」にしておくことをおすすめします。 
「メニュー」イ設赴^「機能設赴^「リンク設定」で「テレビ電源 
入連動」と「テレビ電源切連動」を r 入」にしておくと便利で 
す。田 

•本機のチューナーでデジタル放送を見ているとさは、視聴中の 
デジタル放送の番組データをレコーダーに送り、レコーダーで 
チャンネルを切り換えて録画します。 

• レコーダー側のチューナ ー( HDMI 1 〜 HDMI 4) でデジタル放送 
を見ているとさは、レコーダーが選局している番組をそのまま 
録画します。レコーダーの録画ボタンを押した場含と同じ動作 
となり、録画停止をするまで最長8時間録画を継続します。 

•録画モード(画質)は、レコーダー側で設定されているモードにな 
ります。くわしくは、レコーダーの取扱説明書をご覧ください。 

•他社製の機器を HDM 腊続した場合、リアリンク対応機器と認 
識し、メニューに r リンク機器操作」などの表示が出て、接続機 
器側の操作の一部(一発録画など）ができることがありますが、 
その動作につきましては保証の巧象ではありません。 

•リアリンク機能を使用するとさは接続機器側ちリンク使用可能 
な設定にします。設定方法は接続機器の取扱説明書をご覧くだ 
さい。 

• Ir システムとリアリンク巧応機器を両方接続している場合は、 
「メニュー」イ設定」イ機能設赴イリンク設赴イリンク制御」 
を r 入」にしておくと、リアリンク対応機器に一発録画します。 

• レコーダーの番組情報が十分に取得されていないと、録画番組 
が特定できず動作がでさないことがあります。レコーダー購入 
直をなどはレコーダーの番組表が利用でさるよラに番組データ 
を受信してからご使用ください。 

•録画機器側の字幕、イベントリレー、音声切換は録画機器側の 
設定によります。 


2008年な底発売のリアリンクが応レコーダー （ DVR - 
DS 120 を除く ： 2010年8月現巧)をご使用の場を、一 
発録画中のを組び終了すると自動的に録画を停止しまず。 
レコ— ダ—の電源を！■入 J にして録画を始めた場を、録画停 
止を自動的に電源 r 切 J にします。 


録画を厚止したいとをは 


呂 


録画停止 




を巧す 


または メニュー か! 5 r 録画停止」を選ぶ 

I メニューか 5 の選びかた I 

①を巧ず 

© ▲▼で r リンク機器操作」を選び、径)を巧ず 
⑤▲▼で「録画停止」を選び、径)を f 甲ず 


録画を停止します。 

• 「操作バネル」を表示させて、停止させることちでをます。 
くわしくは cm •をご覧ください。 


94 







































[ Ir システムを使って録る] 



◄ ►•ミ兢 


ff 劇打 a 

•八イビジョン放送の録画は、地上アナ□グ放送と同等の画質に 
な0ます。 

•一発録画中に電源ボタン、放送の種類切換ボタン、数字ボタン、 
番号入カボタン、チャンネル八 v ボタン、入力切換ボタンのい 
ずれかを巧したときにも、手順回の画面を表示します。 

•手順回で r 解除のみ」を選ぶと、録画中のまま、チャンネル切換 
などの操作がでさますが、録画内容が変わってしまいますので 
ご注意ください。 

•当社製 HDD (八ードディスク）内蔵 DVD レコーダーでは HDD に 
録画します。 

• DJ - V 21 日、 DJ - MC 211、 DJ - R ] 000、 DVR - DS 10000 に 
は対応しておりません。 


当社製高速起動対応レコーター 


下記の当社製 DVD レコーダーが高速起動に対応しています。 
に010年8月現抵 

DVR - HE 已 0 W 、 DVR - HE 10 W 、 DVR - HG 86 曰、 
DVR - HG 7 巨己、 DVR - HE 760、 DVR - HE 6 巨0、 
DVR - HE 8 己0、 DVR - HE 6 曰0、 DVR - HE 700、 
DVR - HE 600、 DVR - HE 已〇0、 DVR-HE lOWSD 


Ir システムを使って録る 


Ir システムを使った録画 ( Ir 録画)をずる場合は、録画ずる 
レコーダーに合わせて Ir システム設定をしてください。 


laiicB# 

当社製 DVD レコーダーの高速起動対応機種 r 楽レコ 
HE / HG シ U -ズ」をご使用の場合は、さ5に録画操作が 
簡単でず。 


当社毁のレコーダーで録る場を 


n デジタル放送を見ているときに 

U 圏を巧ず 


画面に r デジタル放送の録画が開始されました」と表示され、 
録画を開始します。 


録画を停止したいとまは 

S もう-度剛1を巧す 


因 


下の画面が表示された5、 

イ►で r 解除+停山を選び、 
运)を巧ず 


一発 録画解除 


—兒録画によ0、電源、チヤンネルを固定していまず。 
固定を解除し、 DVD / VTR を停止しまずか？ 

(別のま組を録画しているときは、停止しないでください。） 


I 解除しない J 〔解除®み I 


固ぉ願ぃ/ 

•必ずレコーダーの r 入力 i ( Li )」 と本機の r デジタル放送出力」を 
つないでぐださい。 

•高速起動巧応機器外の当社製レコーダーではあらかじめレコ 
ーダーの電源をオンにしてください。 

•当社製ビデオー体型 DVD プレーヤー ( HDD なし）では、 Ir システ 
ム設定をビデオ1にしてください。ビデオテープに録画します。 
レコーダーのモードをビデオモードにして < ださい。 

•当社製ビデオー体型 DVD レコーダー ( HDD なし）では、 Ir システ 
ム設定を DVD レコーダー1にしてくださし、 DVD に録画します。 
•次の機種ではあ S かじめレコーダーを外部入力1 ( L 1) に切り換 
えてください。一発録画では、入力切換動作をしません。 

に010年8月現在） 

-ビデオー体型 DVD プレーヤー 

DJ - VY 220、 DJ - GM 10、 DJ - VG 已〇 0 P 、 DJ - VG 130、 
DJ - VG 230 P 、 DJ - GM 11、 DJ - V 2 己0、 DJ - VP 2 曰0、 
DJ - V 260 

-ビデオ ー体 型 DVD レコーダー 

DVR-S 300、 DVR-S 310、 DVR-HS31 己 
- DVD レコーダー 

DVR - T 100、 DVR - T 1 10 



デジタル放送を-発録画で録る 


デジタル巧をを 
録る/モ f る 
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Ir システムを使って録るりづき) 


他社興の レコーダーで 録る場合 


^^pTI レコ-ダ—の電源を入れる 


準備り1レ〕ーダーの入力を 

W 本機の r デジタル放送出力_!とっないだ 
_入力に切り換える_ 

準備Iつ1 DVD レ〕一夕’一に録画する場合は、 

^ 録画するディスク (DVD、HDD) を選ぶ 


D 


デジタル放送を見ているとをに 

^0を巧す 

画面ち下に r デジタル放送の録画が開始されました」の表示が出て、録 
画を開始します。 


録画を停止したいとまは 

日もう-度を巧す 


El 下の画面び表示されたら、 

のイ►で r 解除+停山を選び、运)を巧す 


-凳録画解除 


一発録画により、電源、チヤンネルを固をしていまず。 
固定を解除し、 DVD / VTR を停止しまずか？ 

(別の蚕巧を録画しているとさは、停止しないでください。 


解除しない J 


解除のみ I 


ii 劇 店 la 

■八イビジョン放送の録画は、地上アナ□グ放送と同等の画質になります。 
■一発録画中に電源ボタン、放送の種類切換ボタン、数字ボタン、番号入力 
ボタン、チャンネル八 v ボタン、入力切換ボタンのいずれかを押したと 
きにち、手順回の画面を表示します。 

•手順因で r 解除のみ」を選ぶと、録画中のまま、チャンネル切換などの操作 
ができますが、録画内容が変わってしまいますのでご注意ください。 

• 著作権保護された番組をビデオデッキなどで録画する際、著作権保護のた 
めの機能がはたらき、正しく録画できません。また、この機能により、再 
生目的でらビデオデッキを介してモニター出力した場合には画質努化する 
場合がありますが、機器の問題ではありません。 

著作権保護された番組を視聴する場合は本製品とモニターを直接接続して 
お楽しみください。 


デジタル放送を一発録画で録る (つづき） [Ir システムを使って録る] 




ち000 

靈8 
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視聴予約と録画予約について 

本機では、デジタル放送の視聴予約と録画予約ができまず。 


視聴予約 


番組開始時刻の数十秒前になると、自動で予約し 
たチヤンネルに切り換えます。 

見逃したくない番組があるとさに設定しておくと 
便利です。 

予約設定後、レーザーモニターの主電源を r 切」にしている 
と、視聴予約してち映像が出ないので、ごま意ください。 
本機の電源が r 切」（待機状態）でら、自動で本機の電源が 
「入」になり、画面に r このまま視聴するときは、電源政外 
のボタンを巧してください」と表示されます。この間に何 
ち操作がないと、]已分後に自動で本機の電源が切れます。 
何か操作をして1已分視聴を続けると、予約番組終了 
後ち本機の電源は切れません。 

続さの時間で2つ政上の番組を視聴予約して本機の電源を 
「切」（待機状態）にした場合、]つ目の番組を視聴中にリモ 
コン 操作をしないと、2つ目の番組開始時間に本機の電源 
が入らないことがあります。 


間お願い/ 

視聴予約するためには、「メニユー」^「設定」^「機能設定」 
で r 高速起動」を r 入」に設定してください。 


録画予約 


r IJ ンク録画」と rir 録画」の 2 種類ありまず。 
(本機のみでは録画でさません。） 


Rj ンク録画 I 

HDMI 映像•音声入力端子に接続した U ア U ンク対 
応レコーダーに録画予約する機能です。 

Ir 録画 

デジタル放送出力端子に接続したレコーダーに録 
画予約ずる機能でず。 

番組開始時刻の数十秒前か5、予約したチャンネ 
ルの映像と音声をデジタル放送出力端子か5出力 
しまず。画面ち予約したチャンネルの映像に切り 
換わりまず。 

予約設定後、ステーションの電源を r 切」にしていると、録 
画予約は実行されません。 

U ア U ンクや Ir システムを使わずに録画予約ずる場 
合は、レコーダー側でも予約設定をしてください。 

U ア U ンクや I 「システムを使つて 本機で録画予約 
ずる場合は、 レコーダー (ビデオや DVD レコーダ 
-) 側の予約設定は不要でず。 


♦ 重複した予約の優先順位について 

リアリンクを使わないモ約の場合 

※リアリンクによる予約の場合はレコーダーの取扱説明書をご 
覧< ださい。 

■ 放送時間び重なったり連続しているときは 

先に始まる番組が優先されます。 

後から始まる番組は、先に始まった番組が終了した30秒〜 
4已秒後から録画されます。 

また、予約は重複していなくても、前の番組が延長され、そ 
れに対応する設定 EIE みの場合で、結果的に予約が重なつ 
てしまった場合ら同じです。 


巧に始まる番組 

終了 

開始 



後か5始まる番組 


開始 30砂〜 
45秒を 


終了 


] 部分は録画されません。 


■ 開始時刻が同じとをは 

次の優先順位で予約されます。 

-番組指定予約が時刻指定予約より優先されます。 

■ 指定曰予約、毎週予約、毎日予約の順で優先されます。 
■ CS 1、 CS 2、 巨 S 、 地上デジタルの順で優先されます。 

■ CSK CS 2、 目 S デジタル放送の場合は、3巧番号のル 
さいちが優先されます。 

. 地上デジタル放邀 D 場合は、「メこュー」^「設定卜「初 
期設定」^「チヤンネル設定」^「地上デジタルチヤンネル 
スキップ」 E 1 B みにおいて上に表示されるチヤンネル 
が優先されます。 

優先された予約が終了したときに、まだ他方の予約が放送時 
間内であった場合は、先に予約されていた番組が終了した 
30秒〜4曰秒後から録画されます。 


有料蓄組 

終了 

開始 

無料番組 



開始 


3日砂〜 
45秒を 


終了 


1 部分は録画されません。 


•劇 laa 

•著作権保護された番組をビデオデッキなどで録画する際、著作権保護のための機能がはたらき、正しく録画できません。また、この機 
能により、再生目的でもビデオデッキを介してモニター出力した場合には画質努化する場合がありますが、機器の問題ではありません。 
著作権保護された番組を視聴する場合は本製品とモニターを直接接続してお楽しみください。 

•「ダビング1 DJ (コピー日回+ムーブ1回)番組の録画について 

リンク録画ではレコーダーでのダビング10動作となります。（ただし、デジタル放送番組によってはダビング10動作にならない場合ち 
あります。） 

Ir 録画ではレコーダーへ]回だけ録画することができます。（ビデオへの録画を除く） 


視聴予約と録画予約について 
デジタル放送を-発録画で録る 


デジタル放ちを 
録る/モ f る 
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録画予約の前に 


本機に接続したビデオや DVD レコーダーなどを使って、デジタル放送を録画予約できます。 
予約の手順は、レコーダーとの接続ち法によって異なりまず。 


©リアリンクで録画予約するとき 


リアリンク対応レコーターの録画予約を、本機の予約登録画面を使ってします。レコーターの HDD (八ードデイス 
ク）に録画されます。 



対応機器の本体には、 

^REALINK □ゴマークが 

付いています。 


(予約時：予約登録情報のみ送信） 


HDMI 映像•音声入力端子から 



U ア I 」ンク対応レコーダー 


固ぉ願ぃ/ 

•リアリンクで録画で約するためには、事前に次の接続と設 
定び化要です。 

-本機とリアリンク対応レコーダーを HDMI ケーブル(市販 
品)で接続してください。 

-「メニユー」^「設定卜「機能設赴^「リンク設赴で「リン 
ク制御」を r 入」に設定して、リアリンク機能を使える状態 
にしておいて<ださい。 

. レコーダー側もリアリンク機能を使える設定にしておい 
てください。また、デジタル放送を受信できるよラにア 


ンテナ接続などの準備ら必要です。くわしくはレコーダー 
の取扱説明書をご覧ください。 

• 2008年降発売のリアリンク対応機器 ( DVR - DS ] 20を 
除く： 2010年8月現在）をご使用の場合は、録画予約時に 
予約の重複、 HDD 残量が少ない、などをお知らせします。 
リアリンクを使って本機から録画予約した番組ち本機の番 
組表、予約一覧画面で確認や取り消しがでさます。 

それ政外の機器の場合は、レコーダーの予約一覧画面で確 
認してください。 


© Ir システムで録画予約するとさ 

予約した時刻になると、 Ir システムからの信号でレコーダーの電源が入り、録画が開始されます。 



固ぉ願ぃ/ 

•予約したときは、ステーションの電源を r 切」にしないでく 
ださい。 

• レコーダーは、録画可能な状態（テープやディスクを入れ、 
入力や録画モードなどを確認する）にして、リモコンを使っ 
て電源を切ってください。 

• 録画するレコーダーに合わせて、 Ir システム設定をしてくだ 
さい。田 

(一部の機種では使用できないらのがあります。） 

■当社製のレコーダーをお使いになる場合は、必ずレコーダー 
の入力1端子 ( L 1) におつなぎください。 


•劇 taa 

•八イビジョン放送の録画は、地上アナ□グ放送と同等の画 
質になります。 

• データ放送は録画できません。 

• 2004年 L ソ降発売の王菱製 DVD レコーダーは、 Ir システム 
での予約録画に対応しています。 

•こ力国語のデジタル放送を予約録画中は本機のスピーカー 
から主音声/副音声が合わせて出力され、「主」 r 副」 r 主/副」 
に切り換えることができません。 
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@ リアリンクや Ir システムを使わずに録画予約するとさ 

予約した時刻に合わせて、レコーダー側でち録画予約が必要です。 





デジタル放送出力端子から 





|〇 ° ° ° 0 ' 


^1 


レコーダー 

(ビデオデッキや DVD レコーダーなど） 


励お願ぃ/ 

•予約したときは、ステーションの電源を r 切」にしないでく 
ださい。 

• レコーダーは、録画可能な状態（テープやディスクを入れ、 
入力や録画モードなどを確認する）にして、リモコンを使っ 
て電源を切ってください。 

録画予約に関するごを意 

録画予約ずるとさは、じ TF の点にごま意ください。 

の接続のとき(共通） 


•八イビジョン放送の録画は、地上アナ□グ放送と同等の画 
質になります。 

• データ放送は録画できません。 

•こ力国語のデジタル放送を予約録画中は本機のスピーカー 
か S 主音声/副音声が合わせて出力され、「主」 r 副」 r 主/副」 
に切り換えることができません。 


♦本機に接続したレコーダーに録画する機能です。本機のみでは録画でさません。 

♦予約した時刻が重なっていると正しく録画/視聴できません。 

♦ DVD レコーダーに録画する場合は、ディスクの状態、種類により正しく録画できないことがあります。くわしくは DVD レ 
コーダーの取扱説明書をご覧ください。 


©@の接続のとき(共通） 


♦番組表や番組検索か5の予約は]週間先まで予約でさます。田 
♦時刻指定予約は31曰先まで予約でをます。巧因み 

* 番組表や番組検索か5の予約と時刻指定予約を合わせて]已件まで予約でをます。巧 
♦予約内容を確認できます。田 
♦未契約のチャンネルは、録画できません。 

•コピープ□テクシヨンにより、番組によっては録画ができない場合があります。 

♦字幕放送を録画するときは、あ5かじめ字幕の設定を行ってください。 

* 前の番組が延長される可能性がある場合は、「予約変更自動追従」で放送時間の変更に対応するかどラか設定してくださし、。 

IMi 幻 S # 


©の接続のとさ 


•レコーダーの電源が「切」のとをでも r 入」にして設定でをます。 

• 2 日07年攻前発売のリアリンク対応レコーダーおよび DVR - DS 1 20に010年8月現在）のとさ、予約内容はレコーダー側 
で確認してください。 

2日08年攻降発売のリアリンク対応レコーダー （ DVR - DS 120 を除く： 2010年8月現在）のとき、予約内容は本機の番組 
表、予約一覧画面で確認や取り消しがでさますが、レコーダー側で予約した内容は反映されませんので、レコーダー側で 
確認してください。 

* 録画機器側の字幕、イベントリレー、音声切換は録画機器側の設定によります。一発録画のとさち同様です。 


©の接続のとさ 


♦ビデオデッキや DVD レコーダーの機種によっては、 Ir システムでの録画予約に対応していないものがあります。 

* 当社製ビデオー体型 DVD レコーダーでは、 Ir システム設定を DVD レコーダー]にしてください。 DVD に録画します。 

•当社製 DVD レコーダーの HDD (八ードディスク）内蔵モデルでは、 Ir システムを使っての予約は 、 HDD への 録画になります。 
♦一発録画による録画中に録画予約の時間になってち、一発録画による録画が継続されます。 


録画予約の前に 


デジタル巧をを 
録る/モ譬る 
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例：リアリンク対応レコーダーで録画ずる場合 


.▲▼◄►•ミ焼 

戻る 

黄 


證誦 番組表または 
_番組検索(検索後)画面•を表示する 

H ▲▼イ►で録画したい番組を選んで、 
@を巧す 




7/12旧） PM8:D0-PM10:0O 001 WO ■め»しり么么たち 



その番組の r 番組内容画面」が表示されます。 


番組表や番組検索か S 予約ずる 

番組表や番組検索から番組を選んで、録画予約や視聴予約ができまず。 

( r 録画」は、本機に接続したレコーダーに録画ずる機能です。本機のみでは録画でさません。） 

くり返しモ約(毎日や毎週のモ約)は、時刻指定モ約田1|»で行いまず。 


e 劇打 a 

• リンク録画予約のあとは、急のためレコーダー側の 
「予約一覧」画面で予約内容を確認してください。 

2日08年 LU 降発売のリアリンク対応レコーダー 
( DVR - DS 120 を除く： 2010年8月現在）をご使 
用の場合、本機の r 予約一覧」画面で本機から予約し 
た内容の確認や取り消しができます。 ssss ^ 

• レコーダーの 番組情報が十分に取得されていない 
と、録画番組が特定できず動作ができないことがあ 
ります。 レコーダー 購入直後などは レコーダーの 番 
組表が利用できるよラに番組データを受信してから 
ご使用ください。 

•「今すぐできること」でち予約できます。 

番組表や番組検索画面を表示中に、「メニュー」- 
「今す ぐで きること」から「この番組を予約」を選びミ夫 
定ボタンを押したあと、手順回から手順回を行つ 
て < ださい。 

•読み上げ機能について 

人名、地名他で複数の読み方がある場合や特殊な読 
みちをする場合に、本来の読みと異なる読みをする 
ことがあります。 


固ぉ願ぃ/ 

予約が重複または連続していないかの確認は、レコー 
ダー側の r 予約一覽」画面で確認してください。 

2 0日8年切降発売のリアリンク対応レコーダー 
( DVR - DS 120 を除< : 2010年8月現在)へ本機か 
ら予約した場合は、本機の r 予約一覧」画面で確認でき 
ます。レコーダー側で予約された番組との重複-連続 
の確認はレコーダー側の r 予約一覧」画面で行ってくだ 
さい。 


@ r 予約」び選ばれている状態で、©を巧す 



IHI ~~ I 101 
BSOOO 

00»巧 H ® 楽しい AA たち 


:アナログ毎国可/巧 g 青毎 g 1◎巧 

:"ラエティ 

:16 : 910801 

:圧 SB モード 


<•1圳 I 叫9で広吿 g 袖をちる 



動巧を里ずるをのたちのための rfa 巧まな J 〇曰！!均 B のまし I 
い AA たちのな巧なちまと楽しいコーナー、モどちたちびをし I 
ご巧ち又ます。 1 

を担內宜 

AAA といっしよに巧んでみぶラ I^AA め時旧 US とはい< 
▽びわしル、0000をご< ってみぶラ▽この有宙をした 
ホちやんチン"ンジーの7イケルと"バと77とめ I む温まる生 
ル争巧の巧团 s 


を巧すと、次の内容を読み上げます。 


〇放送局名、ま組名、放送曰、開始 • 終了時刻 
曾詳細なま組内容 

•0 を読み上げ中に胃を巧すと、中断して色の読み上げを始 
めます。 

-©を読み上げ中に Pi を巧すと、次の項目を読み上げます。最 
後の項目を読み上げ中に pi を巧すと、読み上げを終了します。 


000 



100 















































































日ィ ►で r リンク録圃を選び、@を巧ず @下の 11® び表示された！5、©を巧ず 


H —I 101 7/12( 日） PM8:00-PM10:00 

巳 SOOO 

00 曲な園のをしい AA たち 


コビー 
ジヤンル 
映巧 
音舌 


アナログな田巧/巧音舌毎音1回巧 
バラエティ 
16:9 10801 
圧がモード 


モ巧の種巧をちんでくだない。 


し 紙のみ J I ~ IrSilJ し 取巧~I 


囚 r はい」が選ばれている状態で、©を巧す 


コビー 
ジヤンル 
巧巧 
音青 


アナログ篇旧巧/巧音宙毎音1回巧 
バラエティ 
16:9108 Oi 
圧拓巳モード 


に^され 
ホ巧昼ちちまをを信します。 
よろしし1ですか？ 


いえ」 


レコーターに電源が入っていないときは、「レコーダーを起 
動中です」と画面に表示し、自動的に電源が入ります。 


HI — I 101 7/12【日） PM8:00-PU10:00 

日 SOOO 闻 U ンクな国モ巧ち0 

00811巧 B の楽しい AA たち 



予約登録を完了し、ま組表または番組検索の画面に戻り 
ます。 

読み上げ中に巧すと、読み上げが終了して、予約登録を完了 
し、番組表またはま組検索の画面に戻ります。 

2008年な陌発売のリアリンク対応レコーダー 
【 DVR - DS 1 20を除く： 2010年日月現だ)では 
巧のよラにレコーダーのが就をおな16せしまず。 

■ r 予約び重複しています。」と表示された 
とさは 

正しく番組を録画でさません。 

予約の変更などは、予約設定完了後にレコー 
ダー側の r 予約一覧」画面で行つてください。 

■ r レコーダーの容量び少なくなつていま 
す。」と表示されたときは 

レコーダーの r 録画 U スト」か5視聴済み番組 
などを削除してください。 


因 fW ) 对甲す 


番組表や香組検索から予約ずる 


デジタル放ちを 
録る/モ譬る 
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ロロ ロロ 
ロロ ロロ！ 


〇 MITSUBISHI r 

レ-ザ-子レビ RL 16503 



.▲▼◄►•ミ視 

戻る 

黄 


番組表または 

_番組検索(検索後)画面を表示する_ 

H ▲▼イ►で録画したい番組を選んで、 

@を巧す 

u 101 7/12( 日） PM 8： D 0- PUia ：0 {I 00 m ■倘し L ' A ^ たち 



その番組の「番組内容画面」が表示されます。 


呂 r 予約」が選ばれている状態。©を巧す 



•側 Bia 

• 1週間先までのま組を選んで、最大1已件まで（時刻 
指定予約 EMa 或を含む)予約できます。 
•読み上げ機能について 
人名、地名他で複数の読みちがある場合や特殊な読 
み方をする場合に、本来の読みと異なる読みをする 
ことがあります。 


• P を巧すと、次の内容を読み上げます。 

〇放送局名、ま組名、放送曰、開始 • 終了時刻 
©詳細なま組内容 __ 

■0 を読み上げ中に!^を巧すと、中断して曾の読み上げを始 
めます。 

-曾を読み上げ中に P を巧すと、次の項目を読み上げます。最 
後の項目を読み上げ中に IF ^ を巧すと、読み上げを終了します 

■ 視聴年諭制限のある番組を選んだときは 

( D 〜® で暗証番号の入力が必要です。 ISEE > 

■ 予約び時間的に重なっているときは 

「予約が重複しています」と表示されます。 

M ►►で勺する」を選び、©を巧して予約したあとで、 
「予約一覧」画面を見て確認してください。 EIE ^ 


固ぉ願い.' 

予約したときは、ステーシヨンの電源を r 切」にしない 
でぐださい。 


例：リアリンクに対応していないレコーダーで録画ずる場合 
(または視聴予約ずる場合） 


m —I 101 7 / 12 {B) PM 8 : 00 -PU 10:00 
BSOOO 

0011巧■の g しし、たち 


HD 

アナログ»0^/化亩，，有1巨 
バラエティ 
16:910801 
任* B モード 


の苗か 
す。 


巧生まと呆しし 0- ナ ー. う 


S 巧巧容 

AAA といっしよに a んでみよラ •▽ AA の時田 r 拓とせし、く 
S ベ J ▽かわし、し、0000モ3くっでみよ5▽この SB をした 
巧ちゃんチンバンジーのマイケルとバ/化ママとのむ S まる生 
る。そ〇モれのコーナーのレポートを泣な〇山0#巧の巧《» 


r 戻广 I 


こ脚脚 J 



番組表や番組検索か5予約するりづき) 


ホ IJW ’’ で巧ち 医奇でちる 


^UIOE •でに^^モをる 


ま巧巧召 


® で広吿だ巧をちる 


ち〇呂鬥 

靈禮 
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日ィ ►で rir 録画」を選び、©を巧す 吗下の酬び表示された！5、©を巧ず 


n —I 101 7/12( 日） PM8:00-PM10:00 

BSOOO 

0011巧園のましい AA たち 


コビー 
ジヤンル 
映を 
音再 


アナログ毎酉巧/巧音舌毎音1回巧 
バラエティ 
16 ； 910801 
圧 S 的ード 


予約の桂窝を度んで < だない。 


手順回の画面を表示し、予約内容を読み上げます。読み上げ 
る内容は、放送局名、番組名、放送日、開始•終了時刻です。 

■視聴予約するときは 

イ►で「視聴のみ」を選び、©を巧す 
すでに始まつている番組を視聴予約した場合は、その番 
組に切り換わります。 

まだ始まってしげよいま組を視聴予約した場合は、手順凸 
へ進みます。 


映像や音青が2種類な上友る番組を録画モ約する場合 


映像と音声が1種類の場合は、手順 E 1 〜回の画面は表示されませ 
ん。手順回に進んでください。 

0 ▲▼イ►で映像や音芦の種類を 
一選び、©を巧す 


ジャンル 
巧巧 
音青 


:アナログな旧巧/巧有串巧音 1 回巧 

ソてラエテイ 

:16 ； 910801 

:圧* B モード 


巧巧 
巧な 1 


I音青 1 
S 音青 2 


@ ►で r 確定 J を選び、©を巧す 


nrn loi 

7/12( 日） PM8:00-PM10:00 

BSOOO 


00811巧■のをしい AA たち 

コビー 

幽 

アナログ録图巧/光音宙包音1回巧 

ジャンル 

パフェアイ 

议巧 

16:910801 

音青 

圧巧 B モード 

烘巧 

映な 


M —101 

7/12( 日） PM8:00-PM10:00 

BSOOO 

なな酉ホ的ちり 

00曲巧田の楽しいムムにち 

コビー 

アナログな旧巧/巧音串巧音1回巧 

ジャンル 

パフェアイ 

巧巧 

16: 9108 Oi 

直吉 

圧*己モード 


モ約畳思がち了しました。 

予約巧容はモ巧一？!でち巧でをまず。 




予約登録を完了し、番組表または番組検索の画面に戻りま 
す。 

読み上げ中に押すと、読み上げが終了して、予約登録を完了 
し、番組表または番組検索の画面に戻ります。 


H fwi を巧す 


モ約した時刻になると- 

■ Ir 録画予約の場台 

予約内容と連動してレコーダーの電源が入り （ Ir システムを 
使わずに録画予約するとさは、レコーダー側でち予約設定 
が必要です)、録画が終了すると自動的にレコーダーの電源 
を切ります。本機の電源は録画開始前の状態になります。 
デジタル放送や地上アナ□グ放送を視聴中は、開始時刻の 
約4己秒前になると予約したチャンネルに切り換わり、約 
10秒前か5録画が開始されます。 

予約録画中は、予約した番組が終了するまではチャンネル 
を切り換えられなくなります。録画を中断してチャンネル 
を切り換えるちまについては、「予約録画を解除して別の番 
組を見る」をご覧ください。 \ sSE » 

■ 難予約の場合 

開始時刻の約4已 f 少前に、予約したチャンネルに切り換わり 
ます。 

予約設定後、レーザーモニターの主電源を r 切」にしている 
と、視聴予約してち映像が出ないので、ご注意ください。 
リモコンで電源を r 切」（待機状態）にしていてち、自動的に 
本機の電源が入ります。そのまま視聴する場合は、電源 iu 
外のボタンを押してください。約1已分間無操作が続くと自 
動的に本機の電源が切れます。 


^納巧 a 

続きの時間で2つ政上の番組を視聴予約して本機の電源を「切」 
(待機状態）にした場合、1つ目の番組を視聴中にリモコン操作 
をしないと、2つ目の番組開始時間に本機の電源が入らないこ 
とがあります。 


謹表や香組検索から予約ずる 


デジタル放ちを 
録る/モ f る 


でホ定 
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時刻を指定して予約ずる (時刻指定予約) 

時刻とチヤンネルを指定して、デジタル放送の番組を録画予約や視聴予約ができます。 

( r 録画」は、本機に接続したレコーダーに録画ずる機能です。本機のみでは録画できません。） 


g 劇打 a 

• 時刻指定予約では、視聴年齢制限のある番組などが 
正しく予約できないことがあります。 

♦予約登録完了後、レコーダー側の r 予約一覧」画面で 
正しく予約できているかどラかを確認してください。 
予約の変更や取り消しちレコーダー側の r 予約一覧」 
画面で行ってください。 

2日08年 LU 降発売のリアリンク対応レコーダー 
(DVR-DS120 を除く： 2010年8月現在）をご使 
用の場合、本機の r 予約一覧」画面で本機から予約し 
た内容の確認や取り消しができます。 



gla 予約するデジタル放送の種類を選ぶ 
D を押す 

g ▲▼で階組表•予約」を選び、©を巧す 


今ずぐできること m 
リンク機器操作 





裏番組表 


番組表 


番組検粟/ジャンル 

日 

番組検索/キーワード 


番組検索/出演ち 


トピックス 


予約一覧 


時刻指定予約 


@ ▲▼で r 時刻指定予約」を選び、©を巧す 



裏ま組表 


き組表 


番組検索/ジャンル 


ま組検索/キ—ワ—ド 


番組検索/出演き 


トピックス 


予約一質 


時刻指定予約 


▲ ▼でチャンネルを選び、@を巧ず 


予約ずるチャンネルち選んでください。 




日 ▲ ▼で予約日を選ぶ 


■ 定期的に録画予約したいとさは 

一旦予約を完了し、レコーダー側の予約一覧か5行って 
<ださい。 




例：リアリンク対応レコーダーで録画ずる場合 


予約曰と開始時刻、お了時刻を入力してください。 

終了時刻び開始時刻 W 前の場合は密曰の時刻となります。 


000 BS 1 


I 分 n 画 a 

w^m 



麗單 
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@ ►で力ーソルを動かし、▲▼で 
U r 開始時刻」と r 終了時刻」を選ぶ 


■ 時刻指定予約 

BS テレビ 


予約曰と閱始時刻、隨了時刻を入力してくだ立い。 

1 後了時刻び開始時刻 Ui 前の場合は型曰の時刻となりまず。 


■ 101 

000 BS 1 


予約曰 

■ 開始時刻 お了時刻 

予約種別 



R ►で力ーソルを r 予約種別」へ動かし、 
L ▲▼で r リンク録画」を選び、喔)を巧す 


■ 時刻指定予約 

BS テレビ 


予約曰と閲姑時刻、艳了時刻を入力してくだ立い。 

お了時刻が開始時刻前の場合は翌日の時刻となります。 


■ 101 

000 BS 1 


予約曰 

開お時刻 お了時刻 

予約種別 



回 r はい」が選ばれている状態で、©を巧ず 


■ 時刻指定予約 


BS テレビ 

BS テレビ 

101 000 
-時刻指定予約- 

BS 1 7/9 (水） PMn ：50- AM 0：16 



HDM 11 に接続をれているレコーダーに 
予約登録情報を送信しまず。 

ぶろしし 1 ですか？ 



1广は打 =1 ■Mfe* 



レコーターに電源が入っていないときは、「レコーダーを起 
動中です」と画面に表示し、自動的に電源が入ります。 


回 下の画面び表示された！5、@を巧ず 


■ 時刻指定予約 


BS テレビ 

BS テレビ 

101 000 
-時刻指定予約- 

BS 1 7/9(水） PMn ：50- AM 0：16 



レコ—ダーへの予約登録び完了しました。 

予約內容は予約一覧で確認できます。 



h 了解1 



予約登録を完了し、手順田の画面に戻ります。 

読み上げ中に巧すと、読み上げが終了して、予約登録を完了 
し、手順 G ! の画面に戻ります。 

2008年な降発売のリアリンク対応レコーダー 
【 DVR - DS 1 20を除く： 2010年8月現だ)では 
巧のようにレコーダーのが规をお巧16せします。 

■ r 予約が重複していまず。」と表示された 
とさは 

正しく番組を録画でさません。 

予約の変更などは、予約設定完了後にレコー 
ダー側の r 予約一覧」画面で行つてください。 

■ r レコーダーの容量げ少なくなつていま 
す。」と表示されたとさは 

レコーダーの r 録画 U スト」か5視聴済み番組 
などを削除して < ださい。 


而 nn を巧ず 


時刻を指定して予約ずる 


デジタル放ちを 
録る/モ譬る 
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時刻を指定して予約する(つづき) 



P モ約した B 骇〇になると- 

■ Ir 録画予約の場合 

予約内容と連動してレコーダーの電源が入り （Ir システムを 
使わずに録画予約するとさは、レコーダー側でち予約設定 
が必要です)、録画が終了すると自動的にレコーダーの電源 
を切ります。本機の電源は録画開始前の状態になります。 
デジタル放送や地上アナ□グ放送を視聴中は、開始時刻の 
約4己秋前になると予約したチャンネルに切り換わり、約 
1日秒前から録画が開始されます。 

予約録画中は、予約した番組が終了するまではチャンネル 
を切り換えられなくなります。録画を中断してチャンネル 
を切り換えるちまについては、次ページの r 予約録画を解除 
して別の番組を見る」をご覧ください。 

■ 視聴予約の場合 

開始時刻の約4己秒前に、予約したチャンネルに切り換わり 
ます。 

予約設定後、レーザーモニターの主電源を r 切」にしている 
と、視聴予約してち映像が出ないので、ごま意ください。 
リモコンで電源を r 切」（待機状態）にしていても、自動的に 
本機の電源が入ります。そのまま視聴する場合は、電源 L ソ 
外のボタンを押してください。約1己分間無操作が続くと自 
動的に本機の電源が切れます。 

• 測店 la 

続きの時間で2つ iU 上の番組を視聴予約して本機の電源を「切」 
(待機状態）にした場合、]つ目の番組を視聴中にリモコン操作 
をしないと、2つ目の番組開始時間に本機の電源が入らないこ 
とがあります。 


例：リアリンクに対応していない レコーダー で録画ずる 
場合(または視聴予約ずる場合) _ 

dP 予約するデジタル放送の種類を選ぶ 


田 104ページの手順〇〜回を行う 


呂 


► で力ーソルを r 予約種別」へ動かし、 
▲ ▼で rir 録励を選び、爲を巧す 


r 時刻指定予約 BS テレビ 

予約曰と閲巧時刻、格了時刻を入力して < ださい。 

お了時刻び問お時刻前の場合は翌日の時刻となりまず。 

■101 〇〇〇 B S 1 


予約曰 聞お時刻 

m；ieai | IMI 時 El 分 


お了時刻 予約種別 

WMM 時 ana 分 

Ir 録画 JI 


手順回の画面を表示し、予約内容を読み上げます。読み上げ 
る内容は、放送局名、予約種別、指定曰、指定時刻です。 


■視聴予約するときは 

▲ ▼で r 視聴の别を選び、@を巧ず 


因 下の画面が表示された！5、@を巧す 



予約登録を完了し、104ぺージの手順回の画面に戻ります。 
読み上げ中に巧すと、読み上げび終了して、104ページの 
手順凸の画面に戻ります。 


囚 n 司 を巧す 


おぉ願ぃ.' 

• 予約したと さは、ステーシヨ ンの電源を r 切」にしないで < ださい。 
• 予約が時間的に重なつたり連続していると、正しくま組を録 
画/視聴できません。 

「予約が重複または連続しています」と表示された場合は、予約し 
たあとで、「予約一覧」画面を見て確認してください。 ism^ 
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■制 laa 

• 時刻指定予約では、視聴年齢制限のある番組などが正しく予約 
できないことがあります。 

• 31 曰先までの番組を還んで、最大1已件まで(番組表やま組検索 
か!5の予約 1SU!» を含む)予約できます。 

•毎週同じ時間-同じチャンネルのま組を定期的に録画するよラ 
な予約ちできます。 


















































予約録画を解除して別の番組を見る 

Ir システムを使った予約録画中は、放送やチャンネルを切り換えることがでさません。 

別のま組を見たい場合は、 L ソ下の手順で録画予約を解除してください。 



画、國、画、福)、 I 番号入力し 

U ①〜風、 チャンネル A V 、 画 の 
_いずれかのボタンを巧す_ 

n 下の画面が表示されたら、 

U イ►で r 中断する」を選び、©を巧す 



録画が中断されます。 

■録画を続けたいときは 

M ►で「しない」を選び、@を巧す 


t 刷 Bia 

録画予約を解除すると、チャンネルを切り換えたり、デジタル放送関係の設 
定を変更したりできます。ただし、実行中の予約は録画されません。 


予約録画を解除して別のま組を見る 
時刻を指定して予約ずる 


デジタルが巧を 
録る/モ譬る 
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g ▲▼で階組表-予約」を選び、@を巧ず 


今すぐできること^ 
リンク機器操作 ^ 


ま組表.予約 



裏番組表 


き組表 


番組検索/ジャンル 


番組検索/キ—ワ—ド 


番組検索/出演き 


トピックス 


予約一覧 


時刻指定予約 



•劇 eia 

• 2007年政前に発売されたリアリンク対応機器お 
よび DVR - DS 1 20に □ 10年8月現在)への r リンク 
録画」の場合、予約の確認や取り消しはレコーダー 
側で行ってください。本機の r 予約一覧」ではできま 
せん。 

♦番組表や番組検索か5予約している番組が、放送局 
の都合で放送時間が変更されたり、放送が中止され 
たりした場合は、自動的に予約内容がキャンセルさ 
れます。 

♦予約が重複していると、正しく録画/視聴できませ 
ん〇 

•開始時刻が前の予約の終了時刻と連続しているとさ 
は、先に始まる番組の予約がかし早く（約1分)終了 
し、正しく録画されません。この場合は r 予約一覧」 
画面に M と表示されませんので、ご注意<だ 
さい。 

•読み上げ機能について 

人名、地名他で複数の読みちがある場合や特殊な読 
み方をする場合に、本来の読みと異なる読みをする 
ことがあります。 


@ ▲▼で r 予約一覧」を選び、©を巧ず 



裏番組表 


番組表 


番組検索/ジャンル 


番組検索/キーワード 


番組検索/出演き 


トピックス 


時刻指定予約 I 


0 ▲▼で予約状況を確認する 


II 101 7/10 


S ニュース么! 




DBS □101ビックアジブ AA r を*で社■目身… 
吐肚上〇|1]051肤直「テツオの田 


BBS □. 
BflUiDD 
BBS 口 . 
UBS 口 


□101 000 サスペンス曲 g rooo の□□シ… 
□052アニメ mnnnnnnnj ⑩ 

一 AAA 么カジフ2日08日本 VSOOO … 

□□□ドラマどつこいしよ （13 3) 

□002 フ〇脚 roooooo X nnnnnn j 


00~PM 

30~PM 

30~PM10 

oo~PMn 

30~PM 9 

30~PM10 

35~PM。 


;^>でモ杭巧お励でが 


予約の種類によってアイコン ran 5» が表示されます。 
予約が時間的に重なっていると、圍国が表示されます。 
• pi を押すと、次の内容を読み上げます。 

放送局名、番組名（番組指定予約時のみ）、放送曰、 

開始•終了時刻 _ 

•読み上げ中に!^を押すと、読み上げを終了します。 


予約を確認ずる/取り消ず 

次の予約登録内容は、予約一覧画面で確認できまず。 

• 視聴予約 ♦ 1「録画予約 *1」ンク録画予約※ 

予約が重複したり連続しているときや、件数がいっぱいになってしまったときに、確認したり削除したりできます。 

※本機の予約一覧画面で確認できるリンク録画予約は、20 0 S 年似降発売のリア U ンク対応レコーダー ( DVR - DS 120 を除く： 2010年8月 
現在)へ本機から録画予約した場合のみです。 

口 の 田 を巧す 



ち〇呂日 □ 

go 吕吕吕 □ 

□ 0000巧 □ 
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重複している Ir 録画モ約または抑巧モ約を取り消す場合 

確認だけして通常画面に戻る場合は、手順回〜百は必要ありませ 
ん。手順回に進んでくださし、。 

回▲▼で取り消ず番組を選び、运)を巧す 

Q 101 7/11 

BSOOOO 


リンク録画モ約を取り消す場合 

確認だけして通常画面に戻る場合は、手順回〜因は必要ありませ 
ん。手順回に進んでください。 

回 ▲ ▼ で取り消す番組を還び、@を巧ず 


nm ドラマどつこいしよ【 


QB 5 □101 
UBS □101 
EBtLfcDI ~~1051 
UBS □101 
回巧上 
且 B 5 


BS ニユース么 AAA 
ピックアップ AA r を g 巧 S でな*呂さ’’ • 
映面 r テツオの fij 

000 サスペンス«場 rooo の□□シ… 
巧上 D ロロ52アニメ rnnnnnnnnj ⑩ 


田 7" 日(を ） PM 2 
Q PM 3 

a PM 4 

& PM 9 

■ PM 11 

PM 8 


巧 AA ム A カッブ20 OB 日本 VSOOO ... ES 7/11(±) F 

□csidlooa プロ技巧 roonnnoxnnnnnr ij rnia . 


30 ~PM 3 
00 ~PM 4 
30 ~PM 6 
30~ PM 10 
00~ PM 11 
30 ~PM 9 


PM 0:35~ PM 1】；3 D 


でホ巧収肖旧る]でを了 


DBS 1 ~1101 
田 BS 1 ~~1101 
曲化と D □的1 
DBS 口 101 
RUfthOl ~1062 

BS ニユース A 么 A 么 

ビックアッフ A 么 巧 S で甘:■呂さ.. 

映百「テツオの gj 

000サスペンス曲» rooo ® □□シ- 
ア-乂 rnnn 厂 nnnni 佈 

Q 7/10谢 

な 

を 

&i 

Sk 

附 2:3 日 ~PM 3:00 
附3:0日 ~PM 4:00 
附 4 ； 30~PM 6:30 
附 9 ； 30~PM10：30 
附11:0日 ~Pli/m:40 

UBS 0101 
回 C S 1 1 ~~1002 

□□己ドラマどつこいしよ【13 3) 

rrnea 

rTBEB 

附 9 ； 30~PM10：30 






回ィ ►で r はい」を選び、©を巧す 因 イ►で r はい」を選び、©を巧す 


モ的を取0消しますか？ 


G ぃ J 


•’で a 巧 4^*'で巧定 


© を巧す 


モ巧を取0消しました。 


モ的を®0消しまずか？ 


I 


いレス I 


でみ定 底る!で！!る 


►で r はい」を選び、©を巧ず 


HDM I 1に接扇されているレコーダー 
にホ巧 おお しち否をを恒します。 

よろしし1でずか？ 


[_ ぃぃぇ I 


回 fWI を巧す 


回 © 娜す 


レコーターの予約を巧りミ肖しました。 


予約を確認ずる/取り消ず 


デジタル放ちを 
録る/モ聋る 


回 nFi を巧す 
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国質の設定をお好みにしたいとさに調整でさます。 


メニユ • 



田に王)对甲ず 


g ▲▼で r 設定 J を選び、©を巧す 



g 劇 laa 

「今す ぐでさる こと」 でち 設定できます。 
「メニュー」一「今すぐできること」^個質 
設定」で r 画質設定」画面を表示できます。 

■ar 左》 


設定 


邸 


@ ▲▼で r 画質設定 J を選 



r 画質設定 J 画面について 


映像モード切換 EDO 

映像に合った画質設定を、已つのモードの中 
から選ぶことびできます。 

コントラスト iaiiig » 

映像コントラストを調整します。 

黒レベル iaiK » 

黒レベルを調整します。 

色の濃さ iaiK » 

色の濃さを調整します。 

色あい iaiiig » 

色あいを調整します。 


画面設を 

> 

音声設定 

> 

機能設定 

> 

巧巧設を > 

設定の期化 > 


チヤンネル再設定 


画質設定 


メニュ ー 

今すぐでさること^ 
リンク機器操作 為 
ま組表.予約巧 
テレビ操作 LJ 
お知らせ.情報 rn 


設定 


今すぐでさること ^ 


r 画質設定」画面の表示のしかた 


困質設定 

> 

画面設定 

> 

音声設を 

> 

機能設定 

> 

巧巧設定 

> 

設定の巧化 

た 

チヤンネル再設を 


リンク機器操作 ^ 

ま組表-予約 ¢0 

テレビ操作 5-J 

お知らせ■情報 02 


び、 © を巧ず 


1画質設定 

映孩モード切換 

"イブライト 

コントラスト 

+ 3 0 

黒レベル 

0 

色の慮さ 

0 

色あい 

0 

色温度 

高 

シャープネス 

0 

プ□調舊 

> 

1画質設定の巧期化 1 

1倍速ピクチャー: 

強1 


色温度 SSM & 

白の青みホみを切り換えます。 

シヤープネス SSS & 

シャープネスを調整します。 

プ□調整 ramc » 

画質設定をさ!5に細かく調整できます。 

画質設定の初期化 SSME ^ 

現在選ばれている映像モードの画質設定を 
工場出荷時の状態に戻します。 


倍速ピクチャ- 

動画の残像感を軽调 


la ■■か 

減します。 


1画質設定 

映像モード切換 

八イブライト 

コントラスト 

—11 +3 0 

黒レベル 

—1— 0 

色の濃さ 

—1— 0 

色あい 

—1— 0 

色ミ晶度 

局 

シャープネス 

—1— 0 

プ□調整 

> 

1画質設定の初期化 1 

倍速ピクチャー: 

強 


画質設定をずる 




an 

JZZL 

の 

nz ) 

DC 

〇 

〇 

〇 

〇 

V 

〕[ 

〇 

〇 

〇 

〇 

1~1 

11 

1 1 

〕□ 

〇 

〇 

〇 

〇 

て 

口 

L/I 

1 1 
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映像モードを切り換える 


映像に合った画質の設定を已つのモードの中か5選ぶこと 
がでさます。それぞれの設定は、お好みに合わせて調整で 
きまず。 IJHKailc » 

n 「画質設定 j 画面を表示する™ 

ra ▲▼で r 映像モード切蜘を選び、 

运)を巧す 

例：地上デジタル放送還局時 



@ ▲▼で設定を選び、©を巧ず 

PC 入力外のとさ 



PC 入力(外では、押すごとに次のように切り換わります。 


ーマイ 


八イブライト ■ 


►スタンダー 


ベスト^^—シネマ* 
PC 入力のとき 


ダード 、 

ナチュラル 



PC 入力では、巧すごとに次のように切り換わります。 


C 


PC データ ■ 
PC 映像 LD , 


• PC 映像 HD っ 
■PC 映 f 象 sdW 


•映像モードを切り換えてから映像が出るまで、かし時間がかか 
ります。 


囚 に互) を巧ず 

•劇 Ria 

峽像モードは、各入力(放送の種類やビデオ入力など）ごとに選ぶ 
ことがでさます。 

^リモコンの映像モードボタンでら切り換えることができます。 
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-メニュー 

▲ ▼◄►•ミ兢 



映像モードの職 


•八イプライト 

色調、画質とちにあざやかで、メリ八リの効いた画質です。 
お部屋が特に明るく、コントラスト感が要ホされるときに 
おすすめします。 

• スタン ダー ド 

標準的な画面です。一般的な視聴におすすめします。 

•ナチュラル 

より自然で、落ちついた色合い、画質に補正された画質に 
なります。 

•シネマ 

お部屋を暗くして映画ソフトを楽しむのに適した画費です。 

•マイべスト 

各入力(放送の種類やビデオ入力など）ごとに、お好みに合 
わせて細かい調整ができます。… KB ■か 

• PC デー タ 

通常の PC 画面を見るモニターモードです。 

• PC 映像 HD 

PC で HDV り280 X 720政上)相当の動画(配信ビットレ 
-卜曰 Mbps 相当似上)を全画面で見る場合に最適なモード 
です。テレビ映像並みのくっさり鮮やかな画質でご覧いた 
だけます。 

• PC 映像 SD 

PC で SD (768 x 480) 相当の動画（配信ビットレート 
1 Mbps 相当）を全画面で見る場合に最適なモードです。 

• PC 映像 LD 

PC で320 X 240サイズなど SD よりさらに粗い画像 
(己00 Kbps など)を全画面で見る場合に最適なモードです。 


P . 2〜 3 


画質設定をずる 


テレビの設定 
をずる 


01 

□ 

吕 


ち000间 

苔0〔 



旨 □ □ 

□冒 

□ □ □ □ 

□ □ □ □ 


























































































画質設定をする(つづき) 



C 劇打 a 

•色温度は、映像モード切換を r マイベスト」に設定しているとき 
と、 3 D モード中は調整できません。 

• 3 D モード中および PC 入力のときは、シャープネスの調整はで 
さません。 



画質調整をする 


映像モード [ SOO は、それぞれお好みの画質に調整する 
ことがでさます。 

n 「画質設定 J 画面を表示する™ 

呂▲▼で調整項目を選び、@を巧す 


画質設定 



0 コントラスト、黒レベル、色の濃さ、 
色あい、シャープネスの場合 

M ►で調藝し、庭)を巧す 



画顚整の調致頁目 


コントラスト 


]ントラスト: + 3 


暗く 

しつとりする 


明るく 

メ UAU がでる 


I 黒レベル： 0 [ 


黒び暗くなる 


黒び巧るくなる 


色の濃さ 


色の濃さ： 


色び淡< 


色び慮< 



肌色が 
紫びかる 


fl / i 色び 
緑びかる 



青みびかった白に 
ホみびかった白に 


I シヤープネス： 〇][ 


やね5かく 


<つを0 


色温度の場合 

▲ ▼で設定を選び、©を巧す 

[色温度：高 


囚 に呈) 对甲す 


P より美しい映像で見るために- 

•テレビに近づいて見るときは 

「シャープネス」で少しやわらかめに調整してください。 

•暗い映画などで、黒がつぶれざみのとさは 

「黒レベル」で黒つぶれが少なくなるように調整してください。 

• ノイズのをいビデオなどを再生ずるとさは 

「色の濃さ」で色を淡く調整してくだをい。 
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さ 5 に細かく画質調整をする (プ□調整) 


「プ□調整」では、さ5に細かく画質を調整することがでさ 
ます。 

n 「画質設定 J 画面を表示する™ 

▼で r プ□調整」を選び、@を巧す 


プ□調整の調致頁目 


百 


ダイヤモンド HD 


強 

中 


弱 


因切 


>解像度感をアップします。 




ガンマ補正 

laiisi 隆 


—モ—ド1 

モード2 
モード3 
囚モード4 
モード日 


中間證調の明るさを切り換え 
ます。 


コントラスト 

補正 



r 入」で、映像の狭い轟囲のメリハリを 
補正します。 


映像輪郭捕正 

laiis ■睡 


Cl 0 A 


切 


r 入」で、急峻で切れ睐のよい輪郭にし 
ます。 


9 


3次元 NR 


強 


中 


囚弱 


切 


•細微なノイズを減5します。 


デジタルシネマ 


A 图自動 


切 


r 自動」で、映画蓄組や映画ソフトであ 
ることを自動的に検出し、映画フィル 
ム本巧の映像の美しさを巧実に再現し 
ます。 


映像モード切換 


コントラスト 


黒レベル 


をの雇さ 


をあい 


色温度 


A イブライト 


-30 


シャープネス 


画質設定の巧巧化 


倍速ピクチャ- 


標準 


プ□調豊 

ダイヤモンド HD 

切 

ガンマ補正 

モード4 

コントラスト補正 

A 

映像輪郭補正 

A 

3次元 N R 

弱 

デジタルシネ7 

自動 


▲ ▼で調整項目を選び、©を巧ず 


ダイヤモンド HD 

切 

ガンマ補正 

モード4 

コントラスト補正 

入 

映橡輪郭補正 

入 

3次元 NR 

弱 

デジタルシネマ: 

自動 


▲ ▼で設定3 

1プ□調舊 

ダイヤモンド HD 

切 

ガンマ補正 

モード4 

コントラスト補正 

入 

映橡輪郭補正 

入 

3 ^SNR 

弱 

デジタルシネマ 

自動 


_強 

中 
ki 弱 
切 


日 


中 


■✓EM 

巧 


同 を巧ず 


•劇 Ria 

•ダイヤモンド HD 、 ガンマ捕正は、映傲モード切換を r マイベス 
りに設定しているときにだけ調整できます。 

•映像輪郭補正は、ダイヤモンド HD を r 切」じ(外にしたときは自動 
的に r 入」になり、変更できません。 

• 3 D モード中は、ダイヤモンド HD 、 コントラスト補正、映像輪 
郭補正、3次元 NR の調整はでさません。 

• PC 入力のときは調整できません。 

• r プ□調整」は画質の変化が大さいため、一度に複数項目の変更 
をせず、 ] 項目変更するごとに通常の r 画質調整」を変更 
して確認しながら設定していくと、比較的早くお好みの最良画 
質にすることができます。 

「プ□調整」項目を変更した場合は、通常の r 画質調整」の変更で、 
更に画質が向上する場合があります。 


画質設定をずる 


テレビの設定 
をずる 
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画質設定をする(つづき) 




還んでいる映像モードの画質調整 EO ® とプ□調整 
[ sDE > に関する内容を工場出荷時の状態に戻しまず。 

0巧像モードごとに初期化でさまず。 

n 「画質設定 J 画面を表示する™ 

ra ▲▼で r 画質設定の巧期化」を選び、 

运)を巧す 


■刷 laa 

「メニュー」^「設定」^「設定巧期化」^ r 画質設定初期化」でら同様 
に初期化できます。 lai ^ 



イ►で r はしりを選び、©を巧ず 



下の画面び表示された5、爲)を巧す 


画質設定初期化 



同 を巧す 



現在の映像モードの画質設定を初期化し、工場出荷のが態に 
戻しまず。 


よろしいでずか？ 


1_しル、ぇ I 


[ 戻る I 


画質設定初期化 


I 画質設定の初期化 


I 画質設定 


画質設定を初期化する 
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倍速ピクチャーの設定をする 


動きの早い画像の残像感を軽減します。 

《3 D モード中は設定でさません。 
n r 画質設定 J 画面を表示ずる I 


の 


曰 


▲ ▼で r 倍速ピクチャー」を選び、 
运)を巧す 


映像モード切換 


コントラスト 


黒レベル 


をの雇さ 


色あい 


を温度 


シャープネス 


バイブライト 


-30 
~0 


ブ□調臺 


画質設定の巧巧化 


k ! 強 


標準 


▲ ▼で設定を選び、©を巧ず 

I 倍速ピクチャー: 標準] g 弓,. ■ 


g 刷打 a 

• PC 入力のとをは設定でをません。 

•倍速ピクチャーは映像により効果がほいことがあります。画像 
が乱れる場合は「切」にしてください。 


を巧す 


-リモコンのカバーについて—— 

カバーは裏に取り付けることができます。 
カバーの中のボタンをよ<使われる場合に便 
利です。 




画質設定をずる 


テレビの設定 
をずる 
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画面設定をずる 


画面の調整と、画面サイズに関ずる設定がでさまず。 




r 画面設定」画面の表示のしかた 


田に王)对甲ず 


g ▲▼で r 設定 J を選び、©を巧す 


1 メ ニュー 

今すぐできること 


リンク機器操作 ^ 

ま組表-予約 

お 

テレビ操作 

口 

お巧5せ-情報 

因 


設定 



困質設定 

> 

画面設定 

> 

音声設を 

> 

機能設定 

> 

巧巧設定 

> 

設定の巧化 

た 

チヤンネル再設を 


@ ▲▼で帽面設赴を選び、©を巧す 



垂直む置調整 

0 

水平幅調整 

モード1(標準） 

1 D - 1判定 

入 

D 端子判定 

入 

| PC 設定 >1 


r r 画面設定 J 画面について- 

ま直位置調整 SSM& 

映像が画面の中央か6ずれているときに、映 
像をお好みの位置にして見ることができます。 

水平幅調壁 

画面サイズが「ノーマル」または r ダイナミツ 
ク」で、画面の左ちが切れたり黒い帯が出た 
りするときに設定を変えてください。 

ID-1 判定田 

画面サイズ情報 （ ID -1) がちるビデオなどの 
画面サイズを自動で切り換えます。 

D 端子判定田 

D 端モ入力の画面サイズを自動で切り換え 
ます。 

PC 設定 iaii=» 

PC 入力の画面を調整します。 


1画面設定 

垂直位置調整 

——!— 0 

水平幅調整 

モード1(標準） 

1 D- 1判定 

入 

D 端子判定 

入 

PC 設定 > 
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Mli の調慶頁目 


I 垂直位置調整： ok 


映像が 映像び 

下に移動する 上に移動する 


圓圓 


I 水平幅調整：モード1(標準 ）I 


1 


因モード1(標準） 


モード2 • 



•画面をちの幅 
びみし広くな 
ります。 


モード1(標準） 



モード2 


I^lgl 

I I D - 1 


D —1 判定 


判定：入]日 


囚入 

切 


「入」で、の-1信号びある DVD などをビ 
デオ1、ビデオ2、前面端子入力の映像 
入力端子で接続したとまに、画面サイ 
ズが自動で切り換わります。 


ID 端子判定： a ] 


日 


因入 
切 


「入」で、 D 端モ入力1/2の画面サイズび 
自動で切り換わります。 



1® の調整や画面サイズの設定をする 


n 「画面設定 J 画面を表示ずる™^ 
@ ▲▼で設定項目を選び、©を巧ず 


水平幅調整: 

モード1(標準） 

1 D - 1判を: 

入 

□端子判を: 

切 

| PC 設定 >1 


Fs 司 


PC 入力では、 「 PC 設定」な外の項目は選べません。 

巧ま直位置調整の場合 

M ►で調藝し、©を巧ず 

[垂直に置調整： 0 1[ 

水平幅調整、の-1判定' D 端子判定の場合 

▲ ▼で設定を選び、@)を巧ず 


II 


k 平幅調整：モード1(標準） 


1421331 

[ モ-ド2 


囚 医互) を巧す 


• r 垂直位置調劃は、画面サイズごとに調整することができます。 
ただし、1080し108日 P のフルピクセル時は、操作はできま 
すが無効です。 

•画面サイズについてはをご覧ください。 

• r 水平幅設定」は、48日し 480 p のノーマル、ダイナミック時に 
のみ有効です。 

• riD -1 判定」は、 D 端子接続の映像では、はたらきません。 

•次のようなときは、 riD - i 判定」を r 切」に設定してくたせい。 

- DVD やデジタル放送を録画したビデオテープで正常に動作し 
ないとさ 

•ビデオの一時停止や早送り、巻戻しをするとさに、画面サイ 
ズが変化するのが気になるとき 


画面設定をずる 


テレビの設定 
をずる 
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画面設定をする(つづき) 




メ—ユー 

▲▼◄►•ミ兢 

戻る 


g 劇店 la 

•パソコンを接続していない等、 PC 入力に信号がないときは、 
「 PC 設定」に入れません。 

• 2 画面のときは、調整できません。 ] 画面に戻してから調整して 
ください。 



パソコンの画面を調整する 


パソコンを接続したときに画面を表ちしてみて、画面の位 
置•大ささが適切でなかったり、文字のニジミがある場合 
は L ソ下の手順で調整することがでさます。 

調整は映像モードで 「 PC データ」を選んでか5行ってくだ 

さい 。 [sDO 

n 「画面設定 JH® を表示ずる!™^ 
g ▲▼で 「PC 設赴を選び、@を巧す 


IL 画面設定 


垂直位围調整 

—1— 0 

水平幅調舊 

モード1(標準） 

1 D - 1判を 

入- 

D 端子判定 

切— 

| PC 設定 



1 PC 設定 

に巧調整 

- 1- +25 

周巧数調整 

- h + 2 2 0 0 

微調碧 

1- 0 

水平位置調舊 

——1— +3 0 3 

垂直位置調舊 

- h +41 

水平解像度調整 

- 1+19 2 0 

垂直解橡度調整 

- 1+10 8 0 

水平幅調舊 

- 1+19 2 0 

1 PC 設定の初期化 1 


「 PC 設定」は、 PC 入力じ(外では選べません。 


@ ▲▼で調整項目を還び、@を巧す 



ロィ►で調整し、©を巧す 



同 を巧ず 


PC 設定の調致頁目 


な相調整 


立相調整： 

+ 2511 


映像のヴンプ U ングク□ックの位相の調整でず。 


I 周放数調営： + 2 2 0 OJP 


水平幅び 
縮む 


水平幅び 
広びる 


微調豊: 


水平位置調雙 


K 平位置調壁： +303 


画面が左へ 画面びちへ 

移動する 移動する 


垂直位置調雙 


垂直位置調整： 


画面び下へ 画面び上へ 

移動する 移動ずる 


水平解像度調碧 


k 平解像度調壁： +19201 


垂直解像度調藝 


垂直解像度調壁： +10801 


IjK 平幅調整 


K 平幅調壁： 

+ 19己0 1 


表示可能域び 表示可能域び 

縮む 広びる 


-画面の調整手腳 IJ 

の 


r 水平解像度調整 J 、 r 垂直解像度調整 J をパソコンの解像 
度 ( r 画面のプ□パティ J などをご覧ください)にるわせる 

表示が乱れる場合は、手順团 r 周波数調整」の値を大き 
<して < ださい。 

W 平幅調整 J を1920(スクリーン水平方向の解像度)に 
調整する 

r 垂直位置調整 J で映像の上端び画面上端になるよ5に調 
整ずる 

文字表示などが、巧像を化で<つを日と見えるよ5に 
r 周液数調整 J と r 位相調整 J をずる 

表示が乱れる場含は、「周波数調整」の値を大さくしてく 
ださい。 

巧像のだ(またはち)端び画面だ(またはち)端になるよ5 
に r 水平位置調舊 J をする 

囘映像び画面水平方向いつぱいに表おされるように手順囲、 
U 固をくり返ず 

[7] PC 入力が1日2日 X 1080 EE » のとき、周波数の r 微 
調整」が巧能です。 

画面上を等間隔に流れるよ5なノイズび出るとま、かな 
ぐなるよ5に r 微調整 J で調壁ずる 

※厂微調整」は、他の調整を終えた最後に行ってくださし、。 


回 

固 

画 

固 
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メニュー 

.▲▼◄►•ミ热 

戻る 


PC 設定を初期化する 


P 巳設定 I 5 DE > の内容を工場出荷時の状態に戻します。 

r 画面設定 J 画面を表示する I 




▲ ▼で 「 PC 設赴を選び、©を押す 


位相調整 


1画面設定 


垂直位置調整 

—1— 0 

水平幅調舊 

モード1(標準） 

1 D - 1判定 

入 

D 端子判定 

切 

| PC 設定 



周波数調臺 


お調整 


水平位置調整 


垂直位置調整 


が平解像度調整 


垂直解像度調望 


水平幅調整 


+ 4 . 


H + 19 2 0 


H+ 10 8 0 


H + 19 2 0 


PC 設定の初期化 


「 PC 設定」は、 PC 入力政外では選べません。 

▲ ▼で 「 PC 設定の初期化」を選び、 
运)を巧す 


垂直位屋調整 


水平幅調舊 

モード1(標準） 

i D - 1判定 

入 

D 端子削定 

切 

PC 設定 > 


位ホ目調整 


周波数調薑 


お調薑 


水平位置調整 


垂直位置調整 


水平解像度調璧 


垂直解像度調望 


卜+ 2 2 0 I 


+ 


+ 4 . 


H + 19 2 0 


H+ 10 8 0 


が平幅調薑 


PC 設定の巧期化 


H + 19 2 0 


イ►で r はしりを選び、©を巧す 


同 下の]！®が表示された！5、©を巧す 


PC 設定初期化 



因 を巧す 


*战时 3 

「メニュー」イ設赴^「設定初期化」イドじ設定初期化」でも同様に 
初期化できます。 ran ^ 


PC 設定初期化 


PC 設定の巧客を初期化し、工場出荷の巧態に戻しまず。 


よろしし 

imii 


、でずか？ 


いレ元 J 


画面設定をずる 


テレビの設定 
をずる 


に戻る」 
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音声設定をずる 


音声の設定をお好みにしたいとさに調整できます。 



g 劇 laa 

「今す ぐでさる こと」 でち 設定できます。 
r メニュー」一 r 今すぐできること」一「音声 
設定」で r 音声設定」画面を表示できます。 

■ ar 左》 



r 音声設定」画面の表示のしかた 


田に王)对甲ず 


g ▲▼で r 設定 J を選び、©を巧す 


1 メ ニュー 

今すぐできること 


リンク機器操作 ^ 

ま組表-予約 

お 

テレビ操作 

口 

お巧5せ-情報 

因 


設定 



困質設定 

> 

画面設定 

> 

音声設を 

> 

機能設定 

> 

巧巧設定 

> 

設定ネリ期化 

た 


チヤンネル再設ま 


@ ▲▼で惜声設赴を選び、©を巧す 


メニユ ー 

今すぐできること 
リンク機器操作 
ま組表.予約 
テレビ操作 〇 

お知らせ.情報 ra 



機能設定 


巧巧設定 


設定の巧化 S 
チヤンネル再設ま 



1 ち户.設疋 

音声モード切換 

標準 

高音 

0 

ほ音 

0 

ちちパランス 

0 

重お音 

切 

1ヘッドホン設定 >1 

1サラウンド 

> 

1音質設定の初期化 1 

ジャンル適応(音青） 

入 

おすすめ音量 

切 

舌"ッキリ 

切 

音声出力設定 

> 

読み上げ設定 

> 

操作-報知音量 

小 


「 r 音青設定!画面について 


な^ sni な 

曰ド巧疋 


音青モード切換 

標準 

局音 

—1—0 

ィ氏音 

—1—0 

左ちバランス 

—1—0 

重お音 

切 

へッ ドホン設定 

た 

サラウンド 

> 

1音質設定の初期化 1 

ジャンル適応(音黃 ） .. 

入 

おずずめ音量 

切 

声八ッキリ 

切 

音青出力設定 

> 

読み上げ設定 

t > 

操作-報知音量 

か 


音青モード切換巧且》 

映像に合った音質設定を、3つのモードの中 
から選ぶことができます。 

高音 

スピーカーの高音を調整します。 

お音田^ 

スピーカーの 低音を調整します。 

左ちバランス a® 

スピーカーの左ち J (ランスを調整します。 

重ほ音 

スピーカーの重低音レベルを調整します。 

ヘッドホン設定 iawc» 

ヘッドホンの音質を調整します。 

ヴラウンド IM 性> 

音の広がり愚を切り換えます。 

音質設定の初期化田^ 

現在選ばれている音声モードの音質設定を 
工場出荷時の状態に戻します。 


ジャンル適応（音青） tgiB6» 

デジタル放送のジャンル情報に応じて、音質 
を自動的に切り換えます。 

おずずめ音量 IMlat ホ 

番組内容やシーン、入力内容で異なる音量を、 
自動で«正します。 


青八ッキリ田巨を 

お年寄りに聞きやすい音にします。 

音青出力設定田^ 

音青出力端子の接続機器と音声出カレベル 
の切り換えや、サブウー八一音量の調整をし 
ます。 

読み上げ設定田^ 

番組表などの読み上げに関する設定ができ 
ます。 

操作•報知音量 [Sl^ 

操作音などの報知音の音量を切り換えます。 
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•劇 laa 

音声モードは、各入力(放送の種類やビデオ入力など） 
ごとに選ぶことができます。 


音声モードを切り換える 


映像に合った音質の設定を3つのモードの中か5選ぶこと 
がでさます。それぞれの設定は、お好みに合わせて調整で 
さまず。 

n 「音声設定 j 画面を表示する巧回> 

ra ▲▼で r 音声モード切蜘を選び、 

©を巧す 


_音ド設定 


音声モード切換： 標準 


r 


高音 


ほ音 


をちバランス 


重ほ音 


へッドホン設を > 

サラウンド 

> 

音質設定の巧期化 

ジャンル適応(音声）： 

入 

おすすめ音量 

切 

声 A ッキリ 

切 

音青出力設定 > 

読み上げ設定 

た 

操作.報が音量 

ル 


k ! 標準 


音楽 

映画 


▲ ▼で設定を選び、©を巧ず 


r 音青モード切換 

1音声モード切換：音楽 ic 

標準 


田音楽 

1映画1 


を巧す 



音青モ■ドの職- 

•標準 

標準的な音質です。一般的な視聴におすすめします。 

•音楽 

ほ音、高音を強調した設定になってしほす。 

音楽ま組や音楽ソフトを聞くとさにおすすめします。 

•映画 

聞をとりやすい音質になっています。 

0巧画ま組や映画ソフトを長時間見るとをにおすすめします。 


音声設定をずる 


テレビの設定 
をずる 
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音声設定をする(つづき) 




音質調整をする 


音声モードは、それぞれお好みの音質に調整ずる 
ことがでさまず。 

Q 「音声設定 J 画面を表示する巧回> 


g ▲▼で調整項目を還び、©を巧す 


音ド設定 


音声モード切換 

標準1 


あ音 :— 

-1^ 0 

ちちパランス ：— 

口 

重ほ音 

切 

1ヘッドホン設定 > 1 

1サラウンド 

> 

音質設定の巧巧化 

ジャンル適応(音声）： 

入 

おすすめ音量 

切 

舌"ッキリ 

切 

音青出力設定 t > 

読み上げ設定 > 1 

1操作•報知音量 

か 



高音' 低音' 左ちバランスの場合 

< ►で調整し、©を巧す 


高音： 


+ 2 




音飄整の調致頁目 


弱< 

強< 

[巧ち ’ 

^^ 

^^^甲 

強< 

■ をちバランス 



をの音び 
大きく 


ちの音が 
大きく 


I 重お音：切 h 


強 
中 

弱 
因切 


スピーカーのほ音び大きくなり、迫力のちる 
'音になります。 


D ' ATONE ' テレビのスピーカーでは出しきれない低音を合成し、 

豊かな重低音を再現します。 


重低音の場合 

▲ ▼で設定を選び、©を巧す 


[重ほ音：弱げ強 



囚 に立) 对甲す 


• 劇 laa 

「声ゆっくり」を「入」にしていると、「重低音」ははたらきません。 
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へツドホン設定の調致貝目 



弱< 


強< 


’ドホンほ音： 


弱< 


強< 



をの音び 
大きく 


ちの音が 
大きく 


の 


□ □□□ 
000 
000 
000 
000 


ヘッドホンも高音、低音、バランスを調整でさます。 

Q r 音声設定 J 圓巧を表示ずる巧回> 

ra ▲▼で r ヘッドホン設赴を選び、 
©を巧ず 


ヘッドホンバランス 


ヘッドホン低音 


ヘッドホン高音 


へツドホンの音質調整をする (ヘッドホン設定) 


音青設定 M ヘッドホン設定 


音声モード切換 

標準 

高音 

—1—0 

あ音 

— 1— 0 

左ちパランス 

—1— 0 

重ほ音 

切 


1 サラウンド 

> 

1 音質設定の初期化 1 

ジャンル適応(音舌） 

入 

おすすめ音量 

切 

舌 A ッキリ 

切 

音声出力設を 

1> 

読み上げ設を 

> 

操作-報知音量 

小 



▲▼で調整項目を選び、 


へツドホンほ音 ：一 

—口 

へツドホンバランス：一1 

— 0 


M ►で調整し、©を巧す 


ヘッドホン高音 


ヘッドホン高音： 


同 を巧す 



1—1 
( 1 

+ 

V 

1__1 

— 


音声設定をずる 


テレビの設定 
をずる 


ず 

巧 

を 
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音声設定をする(つづき) 




メ—ュ ー 

▲▼◄►•ミ兢 

戻る 


サラウンドの設定項目 


Q 


ダイヤトーン 
サラウンド 


モード1 
モード2 


因切 


「モード1」または r モード2」で、視聴 
する番組や再生するソフトが 3/2 ch 
信号または已 . Ich 信号のときに、音 
の舆巧を感や広びり感が強調されます。 


ワイド 

サラウンド 


を DIAIOME 感内蔵スピ_力_だけでスイ-トスポッ 
( SURRO 隱 sJJ 卜の広いヴラウンド音場を創ります。 


口 


入 


囚切 


「入」で、視聴ずる番組や再生するソフトが 
3/2か1信号、己. Ich 信号およびモノラル信号 
外のときに、音の奥行き感や広がり感び強 
調されまず。 


グ DIATONE . 、 

W SURROUND2.0 )j 


2. Och 音源でち包み込むよラなサ 
ラウンド感覚で楽しめまず。センター 
定位がしっかりした自然なサラウンド感です。 


Q 


へツド ホン 
サラウンド 


へツ ドホン 
イヤホン 


囚切 


「へッドホン」または r イヤホン」で、 
へッドホンまたはイヤホン使用時に、 
音の奧巧を感や広びり感が強調さ 
れます。 


/ diatoneA 

k SURROUND J 
1 HEAD PHONE W 


通常のへッドホンを接続するだけで、 
へッドホンの外から聞こえてくるよラ 
なサラウンド感のある音質を実現します。 


C 劇打 a 

•モノラル音声やこ重音声を左ち同じ音で聞いているときにはス 
ピーカーでの 効果が ありません。 

• r 声ゆつくり」が r 入」のときは、「サラウンド」ははたらきません。 

• r サラウンド」を設定すると、「おすすめ音量」ははた5きません。 

• DolbyDigitak AAC 方式でお楽しみになるには、 HDMI 入力端 
子か光入力端子で再生機へ接続することでデジタルで音声を入 
力し、再生機側とご覧になるソフトの設定が必要です。再生機 
の取扱説明書をご覧になる際は、オーディオアンプへの接続に 
ついての記載ち参照されることをおすすめします。 

•音声をデジタルで入力される場合 、 DolbyDigitak AAC 方式 
外の本機が対応していない音声方式の場含、音声は出ません。 

•デジタル放送の A モード音声には対応していません。いずれの 
サラウンド機能も r 切」にてご使用ください。「切」似外では音が 
出ません。 

• リモコンのサラウンドボタン、または r メニュー」一 r 今すぐでき 
ること」^「ヴラウンド」でも設定できます。 



サラウンドで聞< 


r サラウンド」を設定すると、スピーカーとへッドホン端 
子か5の出力で、音声の奥行さ感や広がり感が強調され 
まず。ご覧になる番組や再生するソフトに合わせて設定 
して < ださい。 


n 「音声設定 J 画面を表示する巧画> 


呂^ ▼でけラウンド」を選び、 g ) を巧す 


音户設定 


音声 モー ド切換 

標準 

高音 

—1—0 

あ音 

—1—0 

ちちパランス 

—1—0 

重ほ音 

切 

へツ ドホン設定 

0 


音質設定の初期化 1 

ジャンル適な(音声） 

入 

おすすめ音量 

切 

青 A ッキリ 

切 

1音声出力設定 > 1 

読み上げ設定 

> 

操作-報知音量 

小 


ヴラウン 


ダイヤトーンサラウンド： 

切 

ワイドサラウンド 

切 

ヘッドホンサラウンド： 

切 


@ ▲▼で設定項目を選び、©を押す 



ダイヤトーンサラウン 


ワイドサラウンド 切 

ヘッドホンサラウンド： 切 


モード1 
モード2 
切 


0 ▲▼で設定を選び、©を巧す 



ダイヤトーンサラウンド 


ワイドサラウンド 

切 

へッ ドホンサラウンド 

切 



か 


@ を巧す 
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音質設定を初期化する 


還んでいる音声モードの音質調整とサラウンド 
に関する内容を工場出荷時の状態に戻しまず。 
音声モードごとに初期化でさまず。 

へッドホン挿入時は、へッドホン設定 a ® が初期化さ 
れまず。 




.メニュー 

.▲▼◄►•ミ賊 

戻る 


「音声設定 J 画面を表示する I 


iKllV 


▲ ▼ で r 音質設定の巧期化」を選び、 
运)を巧す 


音青モード切換 


1 高音 ：1^ 0 1 

低音 ：— 

卜0 

をちバランス ：一 

0 

重あ音 ： 

切 

へツドホン設定 

〇 

1サラウンド >1 

1音質設定の巧期化 


標準 


I ジャンル適応(音青）： 


入 I 


M ► で r はしりを還び、©を巧す 


現在の音芦モードの音質設定を初期化し、工場出巧の状態に 
戻しまず。 


よろしいでずか？ 


し、ぃぇ」 


戻る I 


下の回面が表示された 5 、爲)を巧ず 


音質設定初期化 



目 を巧す 


新刷打 a 

「メニュー」^「設定」^「設定巧期化」^「音質設定巧期化」でち同様 
に初期化でをます。 



ジャンルに合った音質にする(ジャンル uro 


視聴中の番組のジャンルに合わせて、音質を自動的に切り 
換えまず。 

n 「音声設定 J 画面を表示する田巨み 


喔)を巧ず 


g BP 巧疋 


音声モード切換 ： 

標準 

高 白： -- 

i — 0 

あ音 ；一 


左ちパランス ：一 

0 

重ほ音 ： 

切 

へッ ドホン設定 

> 

サラウンド 

> 

音質詰定の初期化 



おずずめ音量 

切 

舌"ッキリ 

切 

音声出力設を 

> 

読み上げ設定 

> 

操作-報知音量 

小 



入 

切 


▲ ▼ で rxj を選び、©を巧す 

骨 


音質設定の初期化 

ジャンル適応(音青）： 

A 

おすすめ音量 

切 

舌 A ツキ IJ 

切 

音青出力設定 1> 

読み上げ設を 1> 

操作.報知音量 

か 


を巧ず 


c 劇 cia 

•デジタル放送のときは、次のようになります。 

-ジャンル情報が r 映画」のとさ、音声モードを自動的に「映画」 
に切り換えます。 

-ジャンル情報が r 音楽」のとさ、音声モードを自動的に「音楽」 
に切り換えます。 

• デジタル放送政外のときは、音費は切り換わりません。 


音声設定をずる 


テレビの設定 
をずる 
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音声設定をする(つづき) 



おすすめ音量の設定をする 


CM になったとき、番組が変わったとき、入力を切り換え 
たとさ、0央画のシーンが変わったときなど、音量感が大さ 
く変わることをおさえ、音量調節頻度を減5します。 


田 r 音芦設定 J 画面を表示するな回> 


呂 


▲ ▼で r おすすめ音量 J を選び、 
@を巧す 


音户設定 


音舌モード切換 

標準 

高音 

—1— 0 

抵音 

—1— 0 

をちパランス 

—1—0 

重抵音 

切 

へッ ドホン設定 

\> 

サラウンド 

0 


音質設定の初期化 


ジャンル適応(音舌）： X 一 

標準 

ナイトモード 
切 


@ ▲▼で設定を選び、©を巧ず 

おずすめ音量 : 

舌 A ッキリ ： 切 

音舌出力設を _ > 

読み上げ設を > 

操作-報知音量 : か 


ナイトモード 


1おすずめ音量 

切 

声 A ッキリ 

切 

音舌出力設を 

〇 

読み上げ設を 

> 

操作.報知音量 

か 


「標準」 . 通常の使用において、聞き取りやすく自 

然な効果です。 

r ナイトモード」…補正効果が強<なります。夜間など音量 
を絞っているとさ向きです。 

「切」 . おすすめ音量がオフになります。 


囚 に3 对甲ず 


g 劇打 a 

•静かなシーンが続くとさなど、音量を大きくする効果が強くは 
たらくので雑音が聞こえることがあります。 

•ダイナミックレンジが重要な音楽の視聴では、音量補正効果に 
よりダイナミックレンジを圧縮するため迫力感が弱くなります。 
•「ナイトモード」設定で、外部入力で音楽 DVD など録音レベルの 
大きなコンテンツを再生する場含、音量補正効果により、音が 
ルさく感じることがあります。 

• r サラウンド」を設定すると、「おすすめ音量」ははた5きません。 

• r 声ゆっくり」を r 入」にしていると、「おすすめ音量」ははたらき 
ません。 




メ—ユー 

▲▼◄►•ミ夫定 

戻る 



声 A ッキリの設定をする 


高音を強調して人の声をより聞さやずくしまず。ニュース 
番組などに有効でず。 


田 

曰 


r 音声設定 J 画面を表示する田巨か 

▲ ▼で情 A ッキリ」を選び、 

运)を巧ず 


音声モード切換 


お音 


をちけランス 


重ほ音 


I ドホン設定 


サラウンド 


音質設定の初期化 


おずずめ音量 


標準 


ジャンル適な(音声）： 


音き出力設定 > 

読み上げ設定 

0 

操作-報知音量 

小 




@ ▲▼で rxj を選び、©を巧ず 


音質設定の巧巧化 


ジャンル適応(音青）： 

入 


おすすめ音量 

切 


声 A ッキリ 

入 

巧 

音声出力設定 > 

読み上げ設定 

0 

操作-報知音量 

小 



「入」…アナウンサーや人の会話がより聞きやすくなります。 
「切」…声八ッキリがオフになります。 


囚 医立) を巧す 


•劇口 a 

雑音が気になるときは、 r 切」に設定してくださし、。 
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音声出力の設定をずる 


音声出力端子にサブウー八一を接続された場合は、 
L ソ下の手順で r 接続機器切換」を r サブウー八一(可変)」に切 
り換えると、音量調節に合わせてサブウーノ の音量が変 
わりまず。また、本機のスピーカーか5の音との音量バラ 
ンスを r サブウー八一音量」で調整でさまず。 

n 「音声設定 j®® を表示する巧回> 

日 ▲▼で r 音声出力設赴を選び、 

口运)を巧す 


音青モード切換 


高音 


低音 


をちパランス 


重お音 


標準 


へツ ドホン設定 


サラウンド 


音質設定の初期化 


ジャンル適応(音青） 


おすずめ音量 


青"ッキリ 


読み上げ設定 


操作.報知音量 


音声出力設定 


接続機器切換 


外部アンプ個定） 


サブウー A — 音童： 


接続11器の設定を r サブウー八 一 J に切り換えるとき 

@ ▲▼で r 接続機器切蜘を選び、 

™ © を巧す 


\ 

面 

を 


音声出力設定 


I 接続機器切換：外部アンプ(固定） 


サブウー A — (可変） 



▲ ▼で r ヴブウ ーA- (可変)」を選び、 
@を巧ず 


音声出力設定 


接続機器切換 


:ヴプウ ー A — (可変） 


サブウー A — 音量： 


0 


yxa 

I 


サブウー A — (可を） 


.部アンフ(固定） 


• 「サブウー A —（可変)」に設定すると音声出力端テから 
は低音だけが出力されます。 

サブウー八一の音量調壁をずるとを 

本機のスピーカーからの音量とバランスが取れるよラ、接続するサ 
ブウーノ'^―側の音量調整を行つた後、必要に応じてこの操作を行つ 
てください。 

@ ▲▼で r ヴブウ ーA- 音量を選び、 
™ 泻)を巧す 


音声出力設定 


:ヴブウー A — (巧を) 



@ ◄ ►で調整し、©を巧す 


音声出力設定 


接続機器切換 ：ヴブウー A — (巧を） 
サブウー A — 音量 ：I 0 




►本機の音量が大きい場合、ヴプウー八一からの音が歪ま 
ないよラヴブウー八一音量を上げすぎないよラにしま 
す。本機の音量がルさい場合、ヴブウー J V 一の音にノイ 
ズが混じらないよラヴプウー八一音量を下げすざないよ 
ラにします。 


を巧ず 


音声設定をずる 


テレビの設定 
をずる 
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音声設定をする(つづき) 




メ—ユー 

▲▼◄►•ミ兢 

戻る 



売み上げの設定をする 


番組表、番組内容 ■ aw :* 、予約一覧 iainis » の 
画面で表示内容を自動的に読み上げるよラに設定でさま 
ず。また、読み上げる速さを変えることちでさまず。 


0 ▲▼で rxj を選び、©を巧ず 


■ BP 巧疋 

音声モード切換 

標準 

高音 

—1—0 

あ音 

—1— 0 

左ちパランス 

—1—0 

重ほ音 

切 

1ヘッドホン設定 1> 

1サラウンド 

> 

1音質設定の巧巧化 

ジャンル適応(音青） 

入 

おすすめ音量 

切 

舌 A ッキリ 

切 

音声出力設を 

〇 

読み上げ設定 

> 

操作 • 報知音量 

小 


読み上げ設定 


自動読み上げ：入 
読み上げ速度：標準 


a 


百 


n 「音声設定 j ®® を表示するな回> 

ra ▲▼で r 読み上げ設赴を選び、 
运)を巧す 


音青モード切換 


高音 


低音 


をちパランス 


重お音 


標華 


へツドホン設定 


サラウンド 


音質設定の巧期化 


ジャンル適応(音舌）： 

入 

おずすめ音量 

切 

舌 A ツキ U 

切 


音声出力設を 


読み上げ設定 


自動読み上げ：切 
読み上げ速度：標準 


I 操作•報知音量 


か I 


自動で読み上げるようにずるとき 


読み上げる速さををえるとを 
@ ▲▼で r 読み上げ速聞を選び、 
爵を巧す 


読み上げ設定 


音声モード切換 


高音 


あ音 
をちバランス 




標準 



重ほ音 

切 

へツドホン設定 

> 

サラウンド > 

音質設定の巧巧化 

ジャンル適応(音青） 

入 

おすすめ音量 

切 

舌 A ッキリ 

切 

音声出力設を 

> 

読み上げ設定 

> 

操作-南知音量 

小 


自動読み上げ: 


切 


r 読み上げ速度：標準 


高速 
k ! 標準 
ほ連 


@ ▲▼で設定を選び、©を巧ず 



▲ ▼で r 自動読み上げ」を選び、 
运)を巧す 


音声モード切換 


高音 


低音 


をちパランス 


重お音 


標準 


へツドホン設定 


サラウンド 


音質設定の初期化 


ジャンル適応(音舌）： 

A 

おずすめ音量 

切 

舌 A ツキ U 

切 

音舌出力設を 

> 

読み上げ設を 

> 

操作.報知音量 

か 


読み上げ設定 


読み上げ連度：標準 


己 


a 


入 

切 


28 


音户設定 


音声モード切換 

標準 

高音 

—1—0 

あ音 

—1— 0 

左ちパランス 

—1—0 

重ほ音 

切 

へツドホン設定 

> 

サラウンド > 

音質設定の巧巧化 

ジャンル適応(音青） 

入 

おすすめ音量 

切 

舌 A ッキリ 

切 

音声出力設定 

〇 

読み上げ設定 

> 

操作-報知音量 

小 


1読み上げ設定 


自動読み上げ：切 


読み上げ速度：高速 

C 

標準 



ほ速 




区 二 。を巧ず 



























































































































































































操作-報知音量の設定をする 




操作音などの報知音を鳴5ずようにしたり、報知音の音量 
を切り換えることがでさます。 

n 「音声設定 J ns を表示する巧回> 

ra ▲▼で r 操作•報知音量を選び、 

©を巧す 


1 曰户巧お 

音声モード切換 

標準 

高音 

—1—0 

ほ音 

—1— 0 

左ちパランス 

—1—0 

重ほ音 

切 

へッ ドホン設定 

> 

サラウンド 

> 

音質設定の巧巧化 

ジャンル適応(音青） 

入 

おすすめ音量 

切 

舌 A ッ キリ 

切 

音声出力設を 

〇 

読み上げ設定_ > 



大 


標準 


W 小 
切 


▲ ▼で設定を選び、©を巧ず 


音声モード切換 


高音 


あ音 


をち八ランス 


重ほ音 


標準 


へツ ドホン設定 


サラウンド 


音質設定の巧巧化 


ジャンル適応(音青） 


おずずめ音量 


青 A ッキリ 


音声出力設定 


読み上げ設定 
操作-報知音量 


Q 


大 

標準 




を巧す 


ち000 

苔00 

-—-\—/ * -V \―/ v)/ 



旨 □ □ 

□冒 

□ □ □ □ 

□ □ □ □ 


音声設定をずる 


テレビの設定 
をずる 
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機能設定をずる 


いろいろな機能を使うための設定をします。 




r 機能設定」画面の表示のしかた 


田に王)对甲ず 


g ▲▼で r 設定 J を選び、©を巧す 


1 メ ニュー 

今すぐできること 

旨 

リンク機器操作 ^ 

ま組表-予約 

お 

テレビ操作 

口 

お巧5せ-情報 

因 



画質設定 


画面設定 
音声設を 
機能設定 
巧巧設定 
設定の期化 
チヤンネル再設ま 


設定 



@ ▲▼で r 機能設赴を選び、©を巧す 



機能設定 


節約設定 0 

制限設定 _> 

リンク設定 > 

入出力設を た 

使う人設定 > 

高速起動 _ iA 

3D 設を > 

イルミネーシヨン：入 


g 劇 laa 

Ir 録画実行中は設定できません。 


r r 機能設定 J 画面について 



節約設定 

無操作節電、無信号節電の設定がでさます。 

制限設定 

視聴年齢、本体ボタン、リモコンボタンの 
制限を設定します。 

リンク設定 

リアリンクに関する設定をします。 

入出力設定 

Ir システムの設定とテスト、光音声出力の 
音声形式の設定、光音声入力を使ラ映像入 
力の切り換え、外部入力のスキップ設定を 
します。 


高速起動 

待機中から電源を「入」にしたときに、映像 
が出るまでの時間を高速化するかどうかを 
設定します。（高速化した場合、待機中の消 
費電力が増えます。） 

3 D 設定 MSisIsm 

3 D メガネの方式や正逆(左ち)切換の設定 
をします。 


イルミネーシヨン IME 巧 

レーザーモニター 前面のイル S ネーシヨン 
の点なのしかたを設定します。 


使ラ人設定 IME か 

本機を使う人に合わせて、いろいろな機能 
を設定できます。 
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節約設定をする 


固ぉ願ぃ/ 

視聴予約するためには、「高速起動」を r 入」に設定してください。 
(視聴予約をすると、「高速起動」を r 切」に設定できません。） 


躺勺醜の頂目 



いろいろな節約の設定がでさます。 

H r 機能設定 J 画面を表示する巧 
g ▲▼で r 節約設赴を選び、©を巧す 

IH お操作節里 
1信号節胃 


節約設定 

> 

制限設定 > 

リンク設を > 

入出力設を 

> 

使う人設を 

> 

高速起動 

:入 

3 D 設定 

> 

イル云 ネーシヨン： 切 


@ ▲▼で項目を選び、©を巧す 

n お信号節里：切11品 H 


II 

節約設を 

た 

制限設定 

た 

リンク設を 

> 

入出力設を 

> 

使う人設を 

> 

高速起動 

:入 

3 D 設定 

> 

1イル5ネーシヨン：切1 


0 ▲▼で rxj を選び、©を巧す 




節約設定 

> 

制限設定 

> 

リンク設を 

> 

入出力設を 

> 

使う人設を 

0 

高速起動 

:大 

3 D 設定 

た 

1イル云ネーシヨン：切1 


I 巧操作節電：入 
1お信号節電：切 


同 を巧す 


•劇 eia 

無操作節電 r 入」では、 

• 電源が切れる1分前から r 無操作節電 ] 分前」と表示されます。 
引さ続き見るとさは、音量を変えるなどリモコン操作をしてく 
ださい。 

無信号節電「入」では、 

• 電源が切れる1分前から r 無信号節電1分前」と表示されます。 

• 2 画面の組合わせによっては、電源が切れない場合があります。 
ビデオがブルーバックのときは、はたらきません。 


機能設定をずる 


テレビの設定 
をずる 
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機能設定をする(つづき) 





①〜®で4巧の暗証番号を入力し、 
r 確定」が選ばれた!5、@を巧す 


入力した数字は r * 」で表示されます。 

■ 「0」を入力するときは 

通)を巧ず 

■ 間違えたときは 

◄を巧して、1文字消すことがでさます 


[=1 もう一度、同じ暗証番号を入力し、 
口^ r 確定」が選ばれた5、@を巧す 


視聴年齡の設定のためには暗証番号の登録び必要でず。 
〇〜四の数字ボタンを使って登録してください。 


.* 暗罰番号を登録して視聴制限を—設定する. 

1 


暗証番号：因困因因1確定 J 


一定の年髓上でないと見ることがでさない番組に巧し 
て、暗証番号を登録し、視聴を制限ずることができます。 


確認のため、ちラー度入力して<ださい。 

mmxti : 困困困困 [p^Vil 


I 巧めて視聴制限を設定ずるとを _ 

H r 機能設定 J 画面を表示ずる巧回> 

@ ▲▼で r 制限設赴を選び、©を巧す 


1機能設定 


1制限設定 

節約設定 た 


視聴年請制眼 

1制限設定 > 

日 

本体操作部□ック：切 

U ンク設定 > 

1 

U モコンキー□ック 

入出力設定 > 


淀う人設定 > 



に戻る J 

■ 2回目に入力した暗証番号げ間違ってい 
たとさは 

r 入力した番号と異なりまず。再度入力してく 
ださい。」と表示されまず。 

画面の説明に従って、ちう一度始めか5暗証番 
号を入力してください。 


▲ ▼で r 視聴年歸制限」を選び、 
©を巧す 


1 お能設定 

節の設定 

コ 

1制限設定 >1 

1」ンク設定 

> 

入出力設定 

> 

使う人設定 

た 


I 制限設定 
悟聴年請制限 


d 本体操作部□ック：切 

IJ モコンキー□ック 
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@ ▲▼で視聴の許可年蹄を選ぶ 


視聴制限のちる番組について視聴を許可ずる年齡を設定しまず。 
4〜19ホまたは制限なしを設定してください。 


視聴の許可年齢 


pgFa 口■巧 悼証き号類 J 


戻る」 


「4ホじ Lb 」 …4ホから1日ホまで1ホ単位で設定できま 

〜「1日才 L ソ上」す。番組の視聴年齢制限が設定した年齢 
より上の場合、例えば「1已ホ拟上」に設 
定すると、番組の視聴年齢制限が ris 才 
じ(上」のとさは、暗証番号を入力しない 
と視聴でさなくなります。 

「制限なし」 . 番組の視聴年齢制限に関係なく視聴でさ 

ます。 

P 設定が終わったら、を巧す 


暗証番号は、視聴年齢制限のある番組を見るために必要です。 

視聴年齢制限を設定すると、暗証番号を入力しないと視聴年離制 
限のある番組を見ることがでさません。万一、暗証番号を忘れた 
場合には、「全情報の初期化」田田か後に、再設定していただく 
必要があります。ただし、「全情報の初期化」をすると全ての設定 
が工場出荷状態に戻0ます。 


視聴制限をれた衝姐を見るとき 


視聴年請制限で設定した年請 Ja 上の制限がかかった番組を 
見たいときは、暗証番号を入力する必要があります。 

視聴年離制限の巧象番組を選ぶと、 

「暗証番号入力」画面が表示されます。 


視聰年齢制限のある番組 


CS 1 inch 

000 総さ巧閱技チャンピオン □□ 

7/12 (±) AM 0：00- AM 3：30 

LiMJ コピー 制限あり値 J 10 ホ〜 


視聴ずるためには暗証ま号を！！〜ので入力してくだごい。 
暗証番号面 □□□ L 確定 J 


■ ■ ①〜®で4柄の暗証番号を入力する 


視聴年齢制限のある番組 


CS 1 inch 

000 総さち閱技チャンピオン □□ 
7/12 (±) AM 0：00- AM 3：30 
JU コピー制限あり迫 J 10ホ〜 


視聴ずるためには暗証番号を n 〜囚で入力してくだごい。 

暗証番号困因困困 


入力した数字は r * 」で表示されます。 

■ 「0」を入力するときは 

風を巧す 

■ 間違えたときは 

◄を巧して、1文字消すことがでさます 

S ] r 確定」び翻まれていることを確認し、 
U 运)を巧す 

視聴年齢制限が解除され、番組を見ることができます。 


•劇 Ria 

番組に視聴制限があるかどうかは、番組内容ボタンを押して「番組 
内容」画面を表示して確認できます。 


機能設定をずる 


テレビの設定 
をずる 
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機能設定をする(つづき) 





①〜®で4巧の暗証番号を入力し、 
r 確定」が選ばれた 5 、@を巧す 


入力した数字は r * 」で表示されます。 

■ 「0」を入力するときは 

® を巧ず 

■ 間違えたときは 

◄を巧して、1文字消すことがでさます 

@ ▲▼で視聴の許可年蹄を還ぶ 


視聴年齢制限 


視聴制限のあるを組について視聴を許可ずる年齢を設定しまず。 
4〜19ホ L ソ上、または制おなしを設定してください。 


抑巧の許可年齡を変えたり、制限をなくしたりするとま 

E 

1 

r 機能設定 JUS を表示ずる巧 


@ ▲▼で r 制限設赴を選び、©を巧す 


1 

視聴年節制眼 

□ 

本体操作部□ック：切 

1 

IJ モコンキー□ック 


1制限設定 

> 

U ンク設定 

[> 

入出力設定 

> 

淀ぅ人設定 

> 

高速起動 

專 

30設定 

> 

イル吉ネー シヨン: 

n 


制限設定 


機能設定 


巧聴の許可年齡 



[ jg 罰ま号を更 I 



因 に互) 对甲す 


@ ▲▼で r 視聴年歸制限」を選び、 
™ @を巧す 


機能設定 


節約設定 た 

制限設定 _> 

U ンク設定 0 

入出力設定 > 

淀う人設定 > 

高速起動 ：入 

3 D 設定 > 

イル5 ネーシ ヨン：切 


制限設定 


r 


悟聴年お制限 


C 本体操作部□ッ^__：_切 

リモコン キー □ツク 
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[[音言正巧号を巧至ずるとを 


H r 機能設定 J 画面を表示する巧 
@ ▲▼で r 制限設赴を選び、©を巧ず 


節約設定 


U ンク設定 


入出力設定 


使う人設定 


高遠起動 


:入 


3 D 設定 


イル5ネーシヨン：切 


視聴年請制限 


本体操作部□ック：切 


U モコンキー□ック 


▲ ▼で r 視聴年歸制限」を選び、 
@を巧す 


節約設定 
制限設定 


U ンク設定 


入出力設を 


使う人設定 


高速起動 


:入 


3 D 設定 


イル5ネーシヨン：切 


本体操作部□ック：切 


U モコンキー□ック 


①〜風で4巧の暗証番号を入力し、 
r 確定」が選ばれた5、©を巧す 


年齢制限のあるき組の視聴を制限できまず。 
設定ずる場合は n 〜囚の数きボタンを巧って 
暗証番号を入力してください。 


お HES 号：困因困困 I 


戻る」 


入力した数字は r * 」で表示されます。 

■ 「0」を入力するときは 

® を巧す 

■ 間違えたときは 

◄を巧して、1文字消ずことがでさまず 


@ で r 暗証番号変到を選び、©を巧ず 


視聴制限のちる番組につし、て視聴を許可ずる年齢を設定しまず。 
4〜19ホムソ上、または制限なしを設定してください。 


視聴の許可年齡 


制おなし] 


[戻る」 


@①〜風で4衍の新しい暗証番号を入力 
し、「確赴が選ばれた日、 © を巧す 


1視聴年齢制限 


n 〜回の数字ボタンを巧って 
変まずる暗証番号を入力してくだごい。 


暗証番号：困困困困 I 


[房る」 


入力した数字は r * 」で表示されます。 

■ 「0」を入力するときは 

® を巧す 

■ 間違えたときは 

◄を巧して、1文字消すことがでさます 

ちラー度、同じ暗話番号を入力し、 
r 確定」び選ばれた!5、运)を巧す 


田〜回の数字ボタンを巧って 
変更ずる暗証蚕号を入力してください。 


暗証き号：回困凶困1確定 I 


確認のため、ちラー度入力して<ださい。 


確認入力： 困困困困 I 


戻る」 


回 に3 对甲す 


機能設定をずる 


テレビの設定 
をずる 


135 
































































































機能設定をする(つづき) 




メ—ユー 

▲▼◄►•ミ兢 

戻る 



本体のボタンを無効にずる(が械作部□ック) 


本体側面のボタン操作を無効にし' ルさなお子様のいたず 
5を防ざます。 

H r 機能設定 J 画面を表示ずる巧 
呂▲▼で r 制限設赴を選び、 g ) を巧す 


1 J 

制限設定 


視聴年請制眼 

本体操作部□ック：切 

IJ モコンキー □ック 


1制限設定 

> 

U ンク設定 

> 

入出力設定 

> 

使ラ人設定 

> 

高速起動 ： 

耳 

30設定 

0 

イル S ネー シヨン: 

商 



▲ ▼で r 本体操作部□ック」を選び、 
运)を巧す 


機能設定 


節約設定 た 
制限設定 > 
U ンク設定 た 
入出力設定 > 
巧う人設定 > 
高速起動 ：入 
3 D 設定 > 

イル5ネーシヨン：切 


視聴年お制限 

Q ES 口述お 

U モコンキー □ツク 


レ切 


0 ▲▼で「人1を選び、©を巧ず 


■ 機能設定 

H 制限設定 


節約設定 > 

1 

視聴年節制眼 


制限設定 > 

日 

本体操作部□ック：入 


U ンク設定 > 

ス■中ナ I 設巧 r > 

1 

IJ モコンキー □ック 



使う人設定 > 
高速起動 ：入 
3 D 設定 b 

イル5ネーシヨン：切 


@ を巧す 



リモコンの -33 のボタンを無効にする (リモコン キ-□ッ ク) 


U モコンの放送切換ボタン(地上アナ□グ、地上デジタル、 
BS、CS の各ボタン）とメニユーボタンを無効にできます。 
視聴しない放送を選択したり、希望しない設定変更をした 
りする誤操作を防ざます。 


H r 機能設定 J 画面を表示する巧 


@ ▲▼で r 制限設赴を選び、©を巧す 


■機能設定 

節約設定 

> 

1制限設定 

> 

リンク設を 

た 

入出力設を 

> 

使う人設を 

> 

高速起動 


3 D 設定 

た 

1イル5ネーシヨン：切1 


制限設定 


視聴年請制限 
本体操作部□ック：切 
U モコンキー□ック 


巧 ▲▼で r リモコンキー□ック」を選び、 
©を巧す 


機能設定 


節約設定 

た 

制限設定 

た 

リンク設を 

た 

1入出力設を >1 

使う人設定 

0 

高速起動 

:天 

3 D 設定 

> 

1イル云ネーシヨン：切1 



視聴年お制限 
本体操作部□ック：切 




▲ ▼でリモコンボタンを選んでか5、 
イで r 無如こする」を選び、©を巧す 



リモコンボタンを効かないよラにずる場合は[無効にずる] 
を還んでください。 

r 巧送波無効設定 J で無効設定されている放送切換ボタンは 
撫効にずる]固定になりまず。 

地上アナ□グ：國無効にずる □ しない 
地上デジタル：」無効にする kl しない 


BS :コ 無効にずるしない 


CS :」 無効にする ^しない 


メニュー : コ 無効にずるしない 


[ 戻る I 


@ を巧す 

* 制 laa 


• r 放送波無効設定」田で無効に設定されている放送切換ボ 
タンは、「無効にする」に固定されます。 

• メニューボタンを r 無効にする」に設定されていても、メニュ ー 
ボタンを3砂じ Lb 巧すことで一時的に□ックが解除され、メニ 
ュー画面を表示することができます。 
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[他の機器を操作する] 


Q Ml I oU 口わ nl 日 

レ-ザレビ RL 16503 



▲ ▼で設定を選び、@を巧す 


骨 


リンク設定の項目 


リンク制御 


C 0A 


切 


リアリンク対応機器を接続したときは r 入」を 
選んでください。 


テレビ電源入 
連動 


囚切 


r 入」で、テレビの電源をオンずると、リアリ 
ンク対応の レコーダーの 電源を連動してオン 
します。 


テレビ電源切 
連動 


ら 0A 


切 


r 入」で、テレビの電源をオフずると、リアリ 
ンク対応機器の電源ち連動してオフします。 


リンク機器切 
連動 


因切 


r 入」で、リア U ンク対応機器の電源をオフす 
ると、テレビの電源も連動してオフします。 


C 


デジタル2画面 


r 入」で、2画面時にリアリンク対応機器の 
チヤンネル切換をテレビのリモコンで35えま 
す。 

吕〇07年前に発売されたリアリンク巧応レ 
H- ダーおよび DVR-DS1 20 (2009 年10 
ち現な）は、この機能に対応していません。 


同を押ず 


S リモコンやレ-ザ—モニタ-で 
の電源を入れ直す 


劇 aa 

リアリンク機能は、リアリンク対応機器にて使用可能です。機器 
により仕様が異なることがあります。 

くわしくは Crealinkd ゴマークのある対応機器の取扱説明書 
をご覧ください。 


聞お願い/ 

リアリンク機能を中止するために r リンク制御」を r 切」にした場合 
は、リモコンや レーザーモニターで 電源を入れ直してください。 




r 機能設定 J 11® を表示ずる I 


IKTO 


ra ▲▼で r リンク設定 j を選び、 
C 运)を巧ず 


▲ ▼で設定項目を選び、©を巧す 


リンク設定 


U ンク設定 


U ンク設定 


リアリンクの設定をする 




テレビ電源入連動 

切 

テレビ電源切連動 

'a 

U ンク機器切連動 


デジタル2画面 



L 機能設定 

節約設定 t > 

制限設定 > 

1リンク設を 

> 

入出力設を 

> 

使う人設を 

0 

富速起動 


3 D 設定 


1イル云 ネーシヨン： 切1 


で歹ク制御 

入 

テレビ電源入連動 


テレビ電源切連動 

ス 

U ンク機器切連動 


デジタル2画面 

ス 


U ンク制御 

入 

テレビ電源入連動 


テレビ里源切連動 


U ンク機器切連動 


デジタル2画面 

"a 



節約設定 

> 

制限設定 

> 

リンク設を 

0 

入出力養を— 

た 

使う人設を 

> 

高速起動 

~tx 

3 D 設定 

> 

1 イル 5 ネーシヨン：切 1 


機能設定 


節約設定 

た 

制限設定 

0 

リンク設定 

0 

入出力設を 

0 

使う人設定 

> 

高速起動 

~ Ta 

3 D 設定 

た 

イル云 ネーシヨン： 切 


因入 


機能設定をずる 


テレビの設定 
をずる 


0Q 

吕 


S 0000 円 


晋旨〇 口 

□ 0G00 入 V 
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機能設定をする(つづき) 




メ—ユー 

▲▼◄►•ミ視 

戻る 



Ir システム設定をする 


Ir システムを使って録画をする場合は、 Ir ヶーブルの接続 
後、な下の手順で Ir システム設定を行ってください。 

設定は初回のみぶ、要で、次に録画するときにはぶ、要ありま 
せん。 

Ir システムの接続方法についてはをご覧ください。 


H r 機能設定 J 画面を表示する巧 


ra ▲▼で r 入出力設赴を選び、 
™ 运)を巧す 


1機能設定 


■ 入出力設定 

節約設定 

た 


1「システム設定 

制眼設定 

> 


光音声出力設定: 

PCM 

1」ンク設定 

> 


光音声入力切換： 

切 

1入出力設定 

> 

C 

入カスキッフ設定 

使ぅ人設定 

0 




高速起動 

互 



30設定 

> 



イル S ネーシヨン: 

可 




@ ▲▼で rir システム設定 J を選び、 
™ @を巧す 


機能設定 


節約設定 > 
制眼設定 に 
U ンク設定 > 
入出力設定 > 
淀う人設定 に 
高速起動 ：入 
3 D 設定 0 
イル5ネーシヨン：切 


入出力設定 
「システム設定 


光音き出力設定: PCM 
光音声入力切換： 切 
入カスキッフ設定 



AT < ►で録画機器のメーカーを 
選び、径)を巧ず 


Ir システム設定 


お使いの録画機器（ビデオ、 DVD レコーダーなど）の 
メーカーを選んでくだごい。 


当社誤の録画拐!器を臟している場合 

当社製の録画機器を接続していない場合は、手順回〜已はお要あ 
りません。手順回に進んでください。 

@ ▲で卜発録画モード選択 J を選び、 

口^运)を巧す 


Ir システム設定 


リモコンコードの種類を還んでください。 

電源オン/オフテストで正常に動作ずるをのび該当しまず。 

メーカ — =菱 

- 

□ VD レコーダー： W 1 U 2 

ビデオ ：口1日2 □ 3 □ 4 

上記コードで緑画機器側の電源オン/オフテストをしまず。 

テスト開始！ 

[ 戻る I 

手順囚で r 兰養」を選んだとさ 
だけ表をされまず。 


因 


▲ ▼で r 高速起動対応機種」または 
r その他の機種」を選び、©を巧す 


Ir システム設定 


楽レコ HE / HG シリーズをお使いの場合は、 
[高逸起動巧応機種]を選んでください。 

M 高速起動対応機種 
U その化の機種 


戻る J 


下記の当社製 DVD レコーダーが高速起動に対応しています。 
に010年8月現在） 

DVR-HE 已 0W、DVR-HE] 日 W、DVR-HG86 曰、 
DVR-HG76 己、 DVR-HE7 巨0、 DVR-HE 巨巨0、 
DVR-HE8 已0、 DVR-HE6 已0、 DVR-HE 700、 
DVR-HE 600、 DVR-HE 已〇0、 DVR-HE lOWSD 


言を 1 を巧す 



國 

兰菱 

白 

が下 

□ 

ソニー 

U 

東芝 

U 

パイオニア 

」 

シャープ 

白 

ビクター 

白 

サンヨー 

y 

日立 

白 

フナイ 

白 

アイワ 

a 

NEC 


[ 戻る I 
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g ▲▼イ►で機器とリモコンコード 
U 番号を選び、@を巧ず 


U モコンコードの種類を還んでください。 

電源オン/オフテストで正常に動作ずるをのび該当しまず。 

メーカー 兰菱 

卜発録画モ-ド選択 I 


DVD レコーダー: 

:圓 1 

□ 2 

ビデオ : 

: □ 1 

□ 2 □ 3 □ 4 


上記コードで録画機器側の電源オン/オフテストをしまず。 

^テスト開姑 I 

L 戻し J 

メーカーでは複数のリモコンコードを採用しています。 

下の番号表を参考にして適合するコードを選んでくださし、。 

リモコンコード番号表 


•劇 laa 

• HDD (八ードディスク）を巧蔵している当社製レコーダーでは、 
Ir システムを使ったとき HDD への録画となります。 

•当社製ビデオー体型 DVD プレー中一 ( HDD なし）はビデオしレ 
コーダーのモードをビデオモードにしてください。ビデオー体 
型 DVD レコーダー （ HDD なし）は DVD レコーダー]に設定して 
<ださい。 

• 当社製のビデオー{禪 DVD プレーャ ー DJ - VY 220、 DJ - GM 10、 
DJ - VG 曰00 P 、 DJ - VG 13 日、 DJ - VG 230 P 、 DJ - GM 11、 
DJ - V 2 己0、 DJ - VP 2 曰0、 DJ - V 260、ビデオー体型 DVD レコ 
-ダ ー DVR - S 300、 DVR - S 31 日、 DVR - HS 31 曰、 DVD レコ 
—ダ ー DVR - T 100、 DVR - T 110 の場合、 Ir システムでの入力1 
( L 1) 切換は行いません。必ずレコーダー側で切り換えてから録画 
を行ってください。 

その他の当社製レコーダーでは、入力1 ( L 1) 切換は I 「システム 
を使って行います。 

• DJ - V 21 日、 DJ - MC 211、 DJ - R ] 000、 DVR - DS 10000 に 
は対応しておりません。 


g ] ▼で r テスト開始」を選び、©を巧ず 

レコーダーの電源が入ることを確認してください。 


リモコンコードの種類を選んでください。 

電源オン/オフテストで正常に動作ずるをのび該当しまず。 

メーカー 云 養 

[-発録画モード遭お I 


□ VD レコーダー: 

y 1 

□ 2 

ビデオ : 

□ 1 

□ 2 □ 3 □ 4 


上記コードで録画機器側の電源オン/オフテストをしまず。 



■ レコーダーの 電源げ 入らないときは 

• U モコンコードが複数ある場合は、手順回で 
他のリモコンコード番号を選び、手順回を行 
つて< ださい。 

• I かーブルの発光き化レコーダーの U モコン受 
光部の位置を調整してください。 

■ 信号の送信を終了したいときは 

• 「テスト終了」が選ばれていることを確認し 
て、@を巧ず 

■制打 a 

録画に複合機をお使いの場合は、この設定とレコーダー側の設定が 
異なると間違った方へ録画されたり、録画できないことがあります。 
特にビデオテープへの録画は上書をとなるためごま意ください。 


而 を巧す 


U モコンコードの種類を選んでください。 

電源オン/オフテストで正常に動作ずるちのび該当しまず。 

メ— カー =菱 

「一発録画モ-ド還ぉ I 


DVD レコーダー: 

y 1 

□ 2 

ビデオ ： 

U 1 

U 2 U 3 U 4 


上記コードで録画機器側の電源オン/オフテストをしまず。 

た > たテスト中 

C 房る J 


メーカー 

リモコンコード番号 

DVD レコーダー 

ビデオ 

王 養 

12 

12 3 4 

パナソニック/松下 

12 3 

12 3 4已 

ソ ニー 

12 3 

12 3 4已6 

東 芝 

12 

12 

パィオニア 

12 3 


シャープ 

12 

12 3 

ビクター 

12 3 4 

12 3 4 

サン ヨー 

1 

12 3 4 

日 立 

12 3 

12 

フナイ 


1 

ア ィワ 


12 3 

NEC 


12 3 4 


Ir システム設定 


Ir システム設定 


Ir システム設定 


機能設定をずる 


テレビの設定 
をずる 
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機能設定をする(つづき) 



.メニュー 

-►•ミ兢 



g 劇打 a 

• AAC とは 、 Advanced Audio Coding の略称で、 
音声符号化の規格の一つです。 AAC は、 CD 並の音 
質データを約]/12にまで圧縮できます。また、 
己 ch + 低域強調チヤンネル（ウー八一）のサラウン 
ド音声や多言語放送を巧ラことちでさます。 

• PCM とは 、 Pulse Code Modulation の略称でア 
ナ□グ BS の音声や CD などで使われている 2 ch の 
デジタル信号です。 

•外部オーディオアンプを使って音声を聞くときは、 
本機の音量を「日」にしてください。 


「 PCM 」 


「 AAC 」 


音声 AAC に対応していないオーディオ機器 
を接続の場合に設定します。 

音声 AAC に対応しているオーディオ機器を 
接続の場合に設定します。 


间 E 3 を巧す 


切 


©を巧す 


PCM 


’システム設定 


光音声出力設定: 

PCM 

光音声入力切換： 

切 

入カスキッフ設定 


節約設定 

> 

制限設定 

> 

リンク設を 

0 

入出力設定 

> 

使う人設を 

> 

高速起動 

:入 

30設定 

0 

イルミネーシミ 

万":切 


節約設定 

> 

制限設定 

0 

リンク設を 

> 

入出力設定 

に 

使う人設を 

た 

高速起動 

— TX 

30設定 

〇 

イルミ ネー シミ 

3ン：を 


’ システム設; 


I 光音声出力設定 


光音声入力切換 i 
1 入カスキッフ設; 


▲ ▼で設定を選び、 


光音声出力設定をする 


ステーシヨ ンのデジタ j レ 放送音声(光)出力端子と、 AAC ま 
たは PCM 対応のヴンプ U ングレートコンバーター内蔵の 
才ーデイオ機器を接続して、デジタ j レ放送のデジタル音声 
を楽しむ場合は、機器との接続後にじ(下の設定が 
が要です。 

■制 laa 

アナ□グ放送受信時やアナ□グ音声入力時には、デジタル放送音 
声(光)出力端子か5の音声信号は出力されません。 

H r 機能設定 JUS を表示する巧 

ra ▲▼で r 入出力設赴を選び、 

爲を巧す 


機能設定 



節約設定 に 

制限設定 

——叫 

リンク設を 

> 

1入出力設を 

> 

使う人設を 

> 

高速起動 

:入 

30設定 

〇 

1イル云 ネーシ ヨン： 切1 


因▲▼で r 光音声出力設赴を選び、 
™ © を巧ず 


^機能設定 

■ 

■ 

入出力設定 


PCM 

AAC 


□ ccc 

□0000网 



1—1 

子 


11 

V 

11 


马 

□ 

与 
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の 


□ □□n 
000 
000 
000 
000 



1—1 
( 1 

子 

V 

11 

- 


ロロロ 
I 口 



光音声の入力を切り換える 


DVD プレーヤーなどのか部機器と光ケーブルでデジタル 
接続した場合、サラウンド音声を楽しむためには次の設定 
が必要です。接続のしかたについては lsE » をご覧<だ 
さい。 


•制打 a 

デジタル音声(光)入力端テをご使用になる場合のみ、この設定を 
行ってください。特に HDMI 入力端テでは、デジタル音声(光)入 
力端テと併用される場合な外でこの設定を行いますとテレビ占、5 
音が出なくなりますのでごま意ください。 

H r 機能設定 Jii ® を表示ずる巧因み 

@ ▲▼で r 入出力設赴を選び、 

© を巧す 


i 機能設定 



1入出力設定 


節約設定 

[> 


1「システム設定 


制限設定 

0 


光音声出力設定: 

PCM 

リンク設を 

0 


光音声入力切換： 

切 

1入出力設を 

► 

C 

入カスキップ設定 



使う人設を 


〇 MITSUBISHI 〇 

レーダイレビ RL 16503 


▲ ▼で r 光音声入力切換 J を選び、 
毎)を巧ず 


節約設定 


制限設定 > 

リンク設を 

> 

入出力設を り 

使う人設を 

> 

富速起動 

: A 

3 D 設定 

た 

イル S ネーシヨン：切 


入出力設定 


システム設定 
光音声出力設定 


PCM 


入カスキッフ設定 


▲ ▼ で映像入力の接続先を選び、 
@を巧す 


I 機能設定 

節約設定 

た 

制限設定 

> 

リンク設を 

〇 

入出力設定 

0 

使う人設を 

> 

高速起動 

Ta 

3 D 設定 

> 

イルミネーシミ 

3ン：切 


システム設定 
光音声出力設定 


光音青入力切換 


入カスキツフ設定 


ビデオ1 


ビデオ Z 


前面端う 
D 端子1 


D 端子2 


HDM I 
HDM I 


PC 

切 


同 を押す 


ビデオ1 
ビデオ2 
前面端子 
D 端モ1 
D 端子2 
HDM I 1 
HDM I 2 
HDM I 3 
HDM I 4 
PC 
W 切 


機能設定をずる 


テレビの設定 
ちずる 
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機能設定をする(つづき) 



g 劇打 a 

D 端子1(または D 端子 2) 入力に接続された場合は、 
スキップの設定にかかわらずビデオ1 ( またはビデオ 
2) がスキップされます。 


▲ ▼でスキップしたい入力を選んでか！5、 
イ►で r ずる」を選び、©を巧ず 


M ►を押すごとに次のように切り換わります。 

ビデオ1/2、前面端子、 D 端子1/2のとき 

オート ► しない 

HDMI172/3/4. PC のとき 

するしない 


•劇打 a 

ビデオ入力や D 端子入力の場合、「オート」に設定しておくと、外 
部機器を接続していない入力だけを飛び越します。 


同 を押ず 


入カスキップ設定 


1入出力設定 


1「システム設定 


巧音声出力設を: 

PCM 

光音声出力設を: 

切 

1入カスキッフ設定 

1 


L 機能設定 

節約設定 

た 

制限設定 

> 

リンク設を 

〇 

入出力設定 

0 

使う人設を 

> 

高速起動 

…:-入 

30設定 

> 

イル云 ネーシミ 

3ン：切 


外部入力のスキップ設定をする 


HDMI 入力や PC 入力にが部機器を接続してし、ない場合は、 
下の手順でスキップ「する」に設定してください。入力切 
換操作のときにスキップ(飛び越し）します。 


r 機能設定 J 画面を表示する I 


fRgf 


ra ▲▼で r 入出力設赴を選び、 
庭)を巧す 


節約設定 

> 

制限設定 

〇 

リンク設を 

0 

1入出力設を 

> 

使う人設定 

> 

高速起動 

:入 

30設定 

〇 

イル吉ネーシミ 

3ン：切 


，システム設定 


光音き出力設定 


光音声入力切換 


入カスキッフ設定 


▲ ▼で r 入カスキップ設赴を選び、 
运)を巧ず 


入力 

スキップ 



" 

前面端子 

W オート 

白しない 

1 


D 端子1 

W オート 

□ しない 



D 端子2 

y 才ート 

□ しない 



HDM 1 1 

□ずる 

kl しない 



HDM 1 2 

□ずる 

kl しない 



HDM 1 3 

□ずる 

kl しない 



HDM 1 4 

國ずる 

□ しない 



PC 

□ずる 

kl しない 






因 

1戻る1 


□ CCC 

□0000网 



1—1 



11 

V 

11 
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使う人に合わせた設定を 3 つのモードか5選べます。 
それぞれのモードの設定内容は、お好みで変更することが 
でさまず。 


使5人のモードを切0換える 


r 機能設定 JUS を表示ずる I 


fRgf 


口 ▲▼で r 使う人設赴を選び、 
运)を巧す 


劇 laa 

リモコンの使ラ人切換ボタン、または「メニュー」^ 
「テレビ操作」^「使ラ人切換」でち切り換えることがで 
きます。 


3 つのモードと工場出荷時の設定内容 


使う人設定をする 



1—1 
( 1 

+ 

V 

1__1 

— 


▲ ▼で r 使う人切蜘を選び、 
0を巧ず 


:入 


1使う人切換 

標準モード1 

青 A ッキリ 

切 

自動読み上げ 

切 

操作-報知音量 

か 

リモコンキー□ック 


-シヨン：切 


▲ ▼ でお好みのモードを選び、 
g ) を巧す 


使う人設定 


:入 


-シヨン：切 




使ラ人切換 

標準モード 

舌"ッキリ 

切 

自動読み上げ 

切 

操作-報知音量 

小 

リモコンキー□ツク 



家庭モ 


家庭モ 


间 を巧す 


機能設定 


節約設定 に 

制限設定 

0 

リンク設を 

> 

入出力設を 

> 

使う人設を 

> 

高速起動 


3D 設定 

[> 

イル云ネーシヨン：切 


使う人設定 


淀ラ人切換 

標準モード 

舌 A ッキリ 

切 

自動読み上げ 

切 

操作-報知音量 

小 

リモコンキー□ック 


kl 標準モード 
家庭モード1 
家庭モード2 


項目 

工場出荷時の設定 

標準モード 

家庭モード1 

家庭モード2 

南 A ツキ U 

切 

入 

切 

自動読み上げ 

切 

入 

切 

操作音-報知音 

か 

標準 

切 

U モコンキー □ツク 

すべてしなし、 

すべてしなし） 

すべてしなし、 


機能設定をずる 


テレビの設定 
ちずる 
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機能設定をする(つづき) 


「口 jicjy I 口 


メ—ユー 

▲▼◄►•ミ兢 

戻る励 


使う人設定の項目 



C— 


操作-報知音量 


標準 


囚か 


切 


操作音などの報知音を鳴6します。報知 
>音の音量は云段階に切り換えることがで 
をまず。 


リモコン キー 
□ック 


U モコ ンボタンを効かないよラにずる場合は[無効にずる] 
を選んでください。 

r がを波無効設定 J で無効設定されているが送切換ボタンは 
[無効にずる]固定になりまず。 


地上アナ□グ 
地上デジタル 
BS 
CS 

メニユ ー 


U 無効にずる M しない 
U 無効にずる d しない 
□ 無効にずる d しない 
□ 無効にずる2^しない 
U 無効にずる ^しない 


-房-を. -1 


リモコンの放送切換ボタン(地上アナ□グ、地上デジタル、 BS 、 
CS のさボタン）とメニューボタンを無効にするかどうかを設 
定します。 


44 


リモコンキー□ックの場合 

▲ ▼でリモコンボタンを還んでか!5、 
イ►で設定を選び、©を巧す 


同 を押ず 


自動読み上げ 


因切 


r 入」で、蓄組表、番組內容、予約一覧の画面 
で自動的に読み上げるよラに設定できまず。 


y 


使ラ人切換 


囚標準モード 
家庭モード1 
家庭モード2 


下の已つの項目を一括で切 
り換えまず。 


声ノいッキリ 


口 

因切 


「入」で、アナウンサーや人の会話びより聞を 
やすくなりまず。 

雑音び気になるときは、「切」に設定してくだ 
さし、。 


青ハツキリ、自動読み上げ、操作•報知音量の 

场口 

▲ ▼で設定を選び、 g ) を巧す 


1使ラ人切換 

標準モード1 


自動読み上げ 

切1 

操作•報知音量 

_小 

U モコンキー□ック 




1，機能設定 

1節約設定 >\ 

制限設定 

——叫 

リンク設を 

> 

入出力設を >\ 

使う人設を >\ 

高速起動 

入 

Isn 設巧 



r 使う人切換」で現在選択されているモードの「声八ツキ IJ」 
「自動読み上げ」「操作-報知音量」 r IJ モコンキー□ック」の 
設定をお好みで変更ずることがでさまず。 


r 機能設定 J 11® を表示ずる I 


ilcw 


▲ ▼で r 使う人設赴を選び、 
运)を巧す 


1機能設定 1 

節約設定 

> 

制限設定 

> 

リンク設を 

> 

入出力設を 

> 

1使う人設を 


高速起動 

:入 

sn 設巧 

r > 


使ラ人切換 


声 A ッキリ 
自動読み上げ 
操作•邸写 

U モコンキー□ツク 


標準モード 


▲ ▼で変更したし傾目を選び、 
©を巧す 


■ 使う人設定 


使ラ人切換 

標準モード 

青 A ツキ IJ 

切 

□ A 

1自動読み上げ 切1 


1操作•報知音量 

一 か 

U モコンキー□ック 



■ 機能設定 

節約設定 

た 

制限設定 

> 

リンク設を 

0 

入出力設を 

> 

使う人設を 0 

高速起動 

入 

Isn 設巧 

;1 


各モードの醜巧客を甄ずる 


リモコンボタンを効かないよラにずる場合は[無効にずる] 
を還んでくだごい。 

r 巧送液無効設定」で無効設定されているが送切換ボタンは 
撫効にずる]固定になりまず。 

化上アナ□グ： 」 無効にずる y しない 
地上デジタル： コ 無効にずるピ]しない 
BS : ご無効にする d しない 

CS :コ 無効にずる y しない 

メニュー : コ 無効にずる 乂1しない 


[ 戻る I 


5000间 


己000日口： 



口 

子 


1 1 

V 
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高速起動の設定をする 


設定が「入」のとさは、待機中か5電源を「入」にしたとき 
に、画面に映像が出るまでの時間を高速化します。（この 
場合、内部の制御部が通電状態になるため、設定が「切」 
のとさと比較して待機中の消費電力が増えます。） 

待機中の消費電力を節約したい場合は、設定を r 切」にして 
<ださい。（この場合、待機中か5電源を r 入」にしたとさ 
に、画面に映像び出るまで時間がかかりまず。） 

H r 機能設定 Jil ® を表示ずる巧因み 
呂▲▼で r 高速起動」を選び、©を巧ず 


節約設定 

た 

制眼設定 

> 

1」ンク設定 

> 

入出力設定 

[> 

淀う人設定 

> 


3 D 設定 


イルミネーシヨン：入 


C 

W 入 


切 


▲ ▼で設定を選び、©を巧す 


節約設定 

0 

制眼設定 

0 

1」ンク設定 

> 

入出力設定 

> 

使ラ人設定 

> 

高速起動 

互 

3 D 設定 

> 

イル S ネーシヨン: 

可 


百 


を巧す 



ンの設定をする 


設定が「入」のときは、電源が「入」のときにレーザーモニタ 
-前面のイルミネーションが青く点なします。 

設定が「棚のときは、電源を r 入」にして画面に映像が出る 
までの間だけ、レーザーモニター前面のイルミネーション 
が青く点打しまず。 

H r 機能設定 Jii ® を表示する巧因み 

ra ▲▼で r イルミネーション」を選び、 

© を巧す 


節約設定 

> 

制限設定 

た 

リンク設定 

た 

入出力設を 

> 

使う人設を 

0 

高速起動 


3 D 設定 

た 


W 入 
切 


▲ ▼で設定を選び、©を巧す 


節の設定 

> 

制限設定 

> 

1リンク設を >1 

入出力設定 

> 

使う人設を 

た 

高速起動 


3 D 設定 >\ 

1イル吉 ネー シミ 

3 ン： 入-1 


百 


と]を巧ず 


機能設定をずる 


テレビの設定 
をずる 
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初期設定をする 


番組を視聴ずるための初期設定をします。 



■側打 a 

Ir 録画実行中は設定できません。 



r 初期設定」画面の表示のしかた 


田に王)对甲ず 


g ▲▼で r 設定 J を選び、©を巧す 


1 メ ニュー 

今すぐできること 


リンク機器操作 ^ 

ま組表-予約 

お 

テレビ操作 

口 

お巧5せ-情報 

因 



画質設定 


画面設定 
音声設を 
機能設定 
巧巧設定 
設定の期化 
チヤンネル再設ま 


設定 



@ ▲▼で r 巧期設赴を選び、©を巧す 



■設定 

画質設定 


画面設を > 

音声設定 >1 

1機能設定 


1巧巧設定 


設定の期化 

-に 

チヤンネル再設定 



初期設定 


5<5ぐ設定 

チヤンネル設定 > 

巧送玻ぉ効設定 
リモコンコード切換 
アンテナ設定 
居住地域設定 
郵願号設定 
通信設定 
G ガイド設定 

予約を更自動追が ：入 

自動ダウン□ード ：入 

跨雨巧応放送自動切換：入 


r け刃巧設定!画面について- 

らくらく設定 SSE& 

テレビを見るために必要な設定が簡単にできます。 

チヤンネル設定 isaE!=» 

テレビを見るためのチャンネル設定をします。 

放送液無効設定 isacE» 

地上アナ□グ、地上デジタル、 BS デジタル、110 
度 CS デジタルごとに雛するかどうかを設定します。 


U モコンコード切換 

2台のテレビをご使用の場合、本機の U モコンで同 
時に動かないよラに U モコンコードを切り換えるこ 
とがでをます。 


アンテナ設定 

地上デジタル放送用アンテナと BS ’ 110度 CS デ 
ジタル放送用アンテナの受信レベルの確認れ BS - 
110度 CS デジタル放送用アンテナのアンテナ電 
源を設定します。 

居住地域設定 [sH^ 

お住まいの地域を設定します。 


ネ刀期設定 


らくらく設定 

チヤンネル設定 D > 

放送波無効設定 
リモコンコード切換 
アンテナ設定 
居住地域設定 
郵便番号設定 
通信設定 
G ガイド設定 

予約変更自動追従 ：入 

自動ダウン□ー ド ：入 

降雨対応放送自動切換：入 


通信設定田回》 

データ放送の双方向通信などを、ブ□ードバンド回 
線経由で利用するのに必要な設定をします。 

G ガイド設定田^ 

番組検索やトピックスを表示するために、お住まい 
の地域の設定と受信テストをします。 

予約変更自動追従 I— 防 St 

予約した番組の放送時間が変更されたと去に、予 
約の時間を修正するか、取り消すかを設定します。 

自動ダウン □ —ド laJllsW 

ステーションが無線待機中（電源インジケーターが 
赤色に点打中）に、機能アップや機能改善のために 
ソフトウェアを自動で書き換えるかどラかを設定し 
ます。 

降雨対応放送自動切換 

BS-1 10 度 CS デジタル放送受信時、雨などで受 
信状態が悪いとさに降雨対応放送に切り換えるか 
どうかを設定します。 


郵便番号設定 

お住まいの地域の郵便番号を設定します。 
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5 く 5 く設定で再設定する 


r 初期設定 J 画面を表示ずる I 




▲ ▼で「5 く日く設赴を選び、 
@を巧す 


5ぐ百ぐ設定 

チヤンネル設定 0 

放送ミち無効設定 

リモコンコード切換 

アンテナ設定 

居お地域設定 

郵硬番号設定 

通信設定 

G ガイド設定 

予約変を自動追従 ：入 

自動ダウン□ード ：入 

降雨対応放送自動切換：入 


「次へ」が選ばれている状態で、 
运)を巧す 




6<6< 芭定モ斤し1まず。 

度ち中に因巧される吊的はキャンセルされます。 


巧なのチャンネル情巧び巧巧化立れまずので I 居住化曲こ巧至 
があった塌さにのみ.ご®用をおずずめしまず。 


1 お I 


两で e 了 区 IS で g 了 


囚3日〜39ページの調を行ぅ 


地上デジタル放送び受信でさない、または受信でさな 
いチヤンネルがある場合は、「地上デジタル放送び映ら 
ないとを」 EEEl をご覧ください。 


放送液無効設定をする 


特定の放送波を無効にすることがでさます。 
r 無効にする」に設定された放送波の放送切換ボタ：/は、効 
かな< な0ます。 

n 「巧]期設定 J 画面を表示する™^ 

ra ▲▼で r 放送波無媽 S 赴を選び、 

运)を巧す 


5く日く設定 I 

チヤンネル設定 >1 


慨送液お効設定 


リモコンコード切換 


アンテナ設定 


居住化域設定 


邸巧番号設定 


通信設定 


G ガイド設定 


予約をま自動追従 


自動ダウン□ード 


巧雨巧応が送自動切換 


▲ ▼ で無効にしたし、放送波を選んで 
か!5、イ►で r 無如こする」を選び、 
运)を巧す 


I が送液無効設定 


が送切換を効かないようにずる場合は撫効にずる]を 
選んで < ださい。 


地上アナログ：圍 I 無効にずる □ しない 
地上デジタル： □ 無効にする kl しない 
BS : □ 無効にずる ki しない 

CS : □ 無効にずる ^しない 


厂房る一 I 


と]を巧す 


初期設定をずる 


テレビの設定 
をずる 
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初期設定をする(つづき) 




地上アナ□グ放送のチヤンネル設定をする . 


UH F 放送や CATV 放送を見るにはチヤンみレ設定がが要で 
ず。お買上げ時の巧く5く設定」で設定済みですが、必要 
に応じて設定し直してください。チヤンネルは、3己個ま 
で設定することがでさます。 


r 地上アナログ自動 J で設定する 



曰 


画を巧して地上アナ□グ放送を選んで 
か!5、「巧期設定」画面を表示する田£^ 

▲ ▼で r チャンネル設定 J を選び、 
g ) を巧す 



放送液無効設定 
リモコンコード切換 
アンテナ設定 


居住化域設定 


郵願号設定 

通信設定 

G ガイド設定 

予約変更自動追従 

入 

自動ダウン□ード 

入 

降雨巧応巧を自動切換 

入 


チヤンネル設定 


化上アナ□グ自動 
化上アナ□グ手動 



「地上アナ□グ放送のチヤンネル設定の進めかた 



チヤンネルび正しく設定されているか確認してくださし、。 
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g ] ▲▼で r 地上アナ□グ自動」を選び、 
™ @を巧す 


I チヤンネル設定 


5く5く設を 
チヤンネル設定 


巧を液無効設定 


リモコンコード切換 


アンテナ設を 


尸 


I 地上アナ□グ自動 


I 化上アナ□グ手動 


囚 r 親コードー覧勃 


を見る 


お住まいの地域に最ち近い都巿名で、チャンネルポタン、 
放送局、受信チャンネルのすべてが一致しているかどラか 
を確認してください。 

手順囚で、ずべてび^している場合 

-致しなかった場合、 CATV で受信してし 1 る場合、わか5ない場合 
は手順回は行わず、手順回へ進んでください。 

@チャンネルボタン®〜®で 
口^ r 地域コード」を入力して、©を巧す 

たとえば東京 (013) の場合、風①®と押します。 
間違えたときは、◄で戻って入力し直してください。 



巧上アナ□グ自動 


お住まいの巧域コードを入力してくだごい。 

地域コードが無い場合は何ち入力せずにスキャンを開始 
してください。（地或コードは取扱説明書に記置） 


地域コード 


のの团 


スキャン閲お） 


京る\ 

•スキャン中にを巧すと、設定を中断できます。 

手順 E 3 で、^しなかつた場を 

その他に、 CATV で受信してしぶ場合、わからない場合は手順回を 
行ってください。手順回を行った場合、手順回は必要ありません。 

S 「地域コード」を入力せずに （ r —」のま 
U まで)、 @を巧す 

入力してしまったときは、◄でカーソルを1ケタ目に戻し 
てから風を押すと、「-」になります。 



巧上アナログ自動 


お住まいの化域コードを入力してくだごい。 

地域コードが無い場合は何ち入力せずにスキャンを開始 
してください。（地域コードは取扱説明書に記載） 


化巧コ-ド：曰曰曰 I 


スキャン開始> 


R 自動設定び終わって下の画面が表示され 
一たら 、@を巧す 



巧上アナログ自動 


スキャン結果に基づいてチャンネル情報を更新し、設走を壳了 
しまず。 

「中止」を還ぶと、チヤンネル情報は更新されません。 


ホと J I 


チヤンネルボタン CD 〜返)やチヤンネ 
U ルへ V を巧してみて、正しく設定され 
たかどラかを確認ずる 


正しく設定でをなかった場を 

•受信でさないチャンネルがある場合 
♦画面表示をリモコンのチャンネルボタンに合わせたい 
とさ 

♦映りが悪いので受信したくないチャンネルがある場合 
一 r 地上アナ□グ手動」で変更してください。な画> 


•スキャン中に rsFi を押すと、設定を中断できます。 


•劇 eia 

•スキャン中はざらざらした画面（ノイズ）になることがあります。 
設定が終わるまで、しばらくお待ちください。 

地域コードを入力して r 地上アナ□グ自動」で設定ずると、 

• リモコンのチャンネルボタン 江)〜 返)に地域コードー 覧 表に従 
つて自動的に設定されます。 

地域コードを入力せずに(地域コード r —」で） r 地上ア 
ナ□グ自動」で設定ずると、 

• リモコンのチャンネルボタン任)〜返)のラち VHF 放送のないボ 
タンに UHF 放送などが自動的に設定されます。 

•チャンネルボタン ① または 厘) に放送のないチャンネルが設定 
されます。この放送のないチャンネルは、 AV 出力端子のない機 
器（ゲーム機など）を接続して見るときに使用します。 （ CATV 放 
送が視聴できる地域では、このようにな5ないことがあります。） 

•受信でさる放送チャンネルが多い場合、チャンネルボタン返)ま 
で順に自動設定されたあと、ひきつづき13〜3巨に自動設定が 
行われます。 

r 地上アナ□グ自動」設定の終了後、 

•設定したチャンネルは、任)〜返)またはチャンネル八 V (順- 
逆)で選局できます。 

•お好みのチャンネルボタンに設定し直したいときや、画面表示 
をリモコンのチャンネルボタンに合わせたいときは、「地上アナ 
□グ手動」で変更してください。 


初期設定をずる 


テレビの設定 
をずる 
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初期設定をする(つづき) 



r 地上アナ□グ手動 J で設定ずる _ 

地上アナ□グ放送のチヤンネルの追加や変更などがでさ 
ます。 


n 國を巧して地上アナ□グ放送を選んで 
から、 r 巧期設定 J 画面を表示する田 


呂 


▲ ▼で r チャンネル設赴を選び、 
运)を巧す 



放送お無効設定 


リモコンコード切換 

アンテナ設定 
居住地域設定 
郵语番号設定 
通信設定 
G ガイド設定 

予約を更自追従_ :乂 

自動ダウン□ード ：乂 
降雨巧応放ち自動切換：乂 


チヤンネル設定 


地上アナ□グ自動 


I 地上アナ□グ手動 



▲ ▼で r 地上アナ□グ手動」を選び、 
© を巧す 


■ 初期設定 >1チヤンネル設定 

曰く5く設を 

地上アナ□グ自動 1 

チヤンネル設定 り 

IH 地上アナ□グ手動 1 

巧を液無効設を 

U モコンコード切換 
アンテナ設定 


居住地域設定 


郵促番号設定 

通信設定 

G ガイド設定 

予約を更自動追が : A 

自動ダウン□ード ：入 

降雨巧応放送自動切換：入 


チヤンネルの追加やを更をしたいとを 


例：リモコンのチヤンネルボタン巧）を f 甲したとさに、 
UHF 放送の32チヤンネルび映るよラにずる 


0 ▲▼で「ボタン2」を選ぶ 


地上アナ□グ手動 



• CATV 放送のチャンネル設定をするときや、表示されて 
いるボタンに空き番号がないときは、▼を押すとスク 
□ールします。チャンネルは3巨個まで設定できます。 


曰 


►で r 選局」を選んでか！5、 
▲ ▼で「32」を選ぶ 


地上アナ□グ手動 


ボタン 

選局 

表示 

糊調整 

スキップ 

1 1 

1 

1 

0 

□ 

しない 

2 1 l»yi 13 2 1 Id I 1 しない 1 

3 1 

3 

3 

0 

しない 

4 1 

4 

4 

0 

しない 

5 1 

16 

16 

0 

しない 

6 1 

▼ 

6 

6 

0 

しなし 1 

[) 



•情示」の番号もいっしょに切り換わります。 

P r 選局 J と r 表み!の番号の選びかた 

▲を押すと次のように切り換わります。 

广 1—… 一 -— C 13 —… 一 - C63 — I 


▼を押すと次のように切り換わります 

广 CosS — ■" ••• — し 1 。 — ロピ — ■* ••• —I 









































































































































通常は手順百は行いません。色が消えたり、しま模様が出ていたり 
映像が不安定なときは、見やすくなる場合があります。 

R ►で r 微調劃を選んでか!5、▲▼で 
見やずい！面になるように調整ずる 


■地上アナ□グ手動 

ボタン 

選局 

表示 

微調整 

スキップ 

1 1 1 

1 

1 

0 

G 

しない 

1 

い」 

13 2 1 

1 2 

] 傘 

1しない1 


1 3 1 

3 

3 

0 

しない 


1 4 1 

4 

4 

0 

しない 


15 1 

16 

16 

0 

しない 


16 1 

己 

6 

0 

しない 


▼ 




\z 

] 

1戻る J 






回 


の I 


►►で r スキップ」を選んでか！5、 
▲ ▼で「する」を選ぶ 


地上アナ□グ手動 


ボタン 選局 

表示 糊調整 

スキップ 

▲ 

1 5 1 16 

16 0 

厂 

しない 

1 6 1 B 

己 0 

しない 

[7 1 42 

4 2 0 

しない 

18 1 8 

8 0 

しなし、 

19 1 46 

4 6 0 

しない 

Immmi i i 〇 i 1 i 〇 1 1 o 1 「■も ■ 



^を巧ず 


画面表示をリモコンのチヤンネルボタンとさねせたいとき がをのないチヤンネルを規び越し(スキップ)するとき 


手順因で表示させた番号と同じでよい場合は、手順回は行いま 
せん。 


因 


►で「表示」を選んでか5、 
▲ ▼でに」を選ぶ 


地上アナ□グ手動 


ボタン 


選局 


表示 微調整スキップ 


しない 


しない I 


しない 


しない 


しない 


しない 


戻る1 


放を局、中継局の送信周波数びずれているとき 
周液数をず5して見やず<ずるとを 


r スキッスを r する」に設定したチヤンネルは、チヤンネル A V で選 
局するときに飛び越します。 

ボタン13〜36は、工場出荷時にスキップされています。 


例：チヤンネルボタン®をスキップずる 


S イ►で r ボタン」を選んでか!5、 
U ▲▼で「10」を選ぶ 


地上アナ□グ手動 


房る J 


ボタン 

選局 

表示 

樹調整 

スキップ 

I 5 I 

16 

16 

0 

[ 

しない 

I B I 

己 

己 

0 

しない 

い I 

4 2 

4 2 

0 

しない 

I 8 I 

8 

8 

0 

しない 

I 9 I 

4 6 

4 6 

0 

しなし、 






10 1 

I 10 

1 0 

1しなし、1 

▼ 占 


初期設定をずる 


テレビの設定 
をずる 
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初期設定をする(つづき) 




地上デジタル放送のチヤンネル設定をする 


転居された場合や、お住まいの地域で放送局の開局•変更 
があつた場合には、チヤンネ j レ設定が必要です。 

地上デジタ j レ放送を見るための、お住まいの地域の情報を 
取得します。 

転居された場合は、 r 初期スキヤン」をつてくださし、。 
居住地域設定や隣接地域設定で指定した地域の放送局で、 
開局や周波数変更の可能性があるときは、メー j レでお知5 
せします。この場合、 r 再スキャン」を行ってください。 


■刷 laa 

「再 スキャン」 は、 「メニュー」一 「設定」 一「チャン ネル再設定」でち 
行えます。 


拓居したとをや、お住まいの地域で放送局の開 
局•巧更びあつたとを 


□ 画を巧して地上デジタル放送を選んで 
か!5、 r 巧期設赴画面を表示する田 


曰 


▲ ▼で r チャンネル設赴を選び、 
运)を巧す 



放送おお効設定 
U モコンコード切換 
アンテナ設を 


居住地域設定 
郵硬き号設定 
通信設定 
G ガイド設定 


チヤンネル設定 


地上デジタル自動 
地上デジタル手動 
地上デジタルチヤンネルスキップ 


予約変更自動追従 ：入 
自動ダウン□ード ：乂 
跨雨巧応放送自動切換：入 


@ ▲▼で r 地上デジタル自動」を選び、 
^ © を巧ず 



6<6<設定 


チヤンネル設定 で' 

放送液お効設定 
リモコンコード切換 
アンテナ設定 
居住地域設定 
郵植き号設定 
通信設定 
G ガイド設定 

予約変更 自動追従 : A 

自動ダウン□ード ：入 

降雨巧応が送自動切換：入 


チヤンネル設定 


尸 


1^上デジタル自動 


2地上デジタル手動 _ 

化上デジタルチャンネルスキップ 


巧居したとを 

放送局の開局•変更があったときは、手順 EI 〜回は必要ありませ 
ん。手順百に進んでくださし、。 


Rl ▲▼で r 初期スキャン」を選び、 
W 运)を巧ず 


地上デジタル自動 


地上デジタル巧送をご覧になるためには、その化域の放送局 
の情報をチヤンネルスキヤンで取得してお<ことび必要でず。 
チヤンネルスキヤンの種類を選んでください。 


居住地域ををまし、巧度全チャンネ 

_ ルスキヤンを巧いまず。 

r 再スキャン I 現在のチヤンネル設定情報びずべて 

t - ' 失われまずので、購入時や居住地域 

変更の場合にのみご使用ください。 

[瞬接地域変更」 



〔戻る J 

r 全情報の初期化」 HE みをしたあとには、「居住地域を設 
定し、全チャンネルスキャンを行います」と表示されます。 


@ ▲▼でお住まいの地域を選び、 
运)を巧す 
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手順凸〜回を行つた場合、手順百は必要ありません。 

R ▲▼で r 再スキャン」を選び、 
庭)を巧す 


I 泻)を押すと、手順回の画面に戻ります。 


而に3 を巧ず 


地上デジタル巧送をご覧になるためには、その地域の放送局 
の t 青報をチヤンネルスキヤンで取得しておくことび必要でず。 
チヤンネルスキヤンの種類を選んでください。 


I ネリ巧スキヤ:^ I 事前に設定した居住地域に基づいて 
f 、 I ちスキヤンを tT いまず。 

IBuEiWII 居住地域 CD 変即なく劇ロチャンネ 
||。 _ ^ルを登録ずる場合に選んでください。 

I 瞬接地域変更 I 


I 戻る I 


I 


•劇は a 

受信できる地上デジタル放送のチャンネルがひとつちない場合は、 
•アンテナが正しく接続されていない 
■お住まいの地域で地上デジタル放送が開始されていない 
•受信レベルが小さい 
の可能性があります。 

アンテナの接続またはお住まいの地域の地上デジタル放送の開始 
時期をご確認ください。 


地上デジタル自動 


I スキャン中にを巧すと、設定を中断できます。 


地上デジタル放送が受信でさない、または受信でさな 
いチヤンネルがある場合は、「地上デジタル放送び映ら 
ないとを」をご覧ください。 
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@ ►で r スキャン開始」を選び、@を巧ず 1：^受信した放送局を確認し、©を巧ず 



1 巧上デジタル自動 

手順 

お柱まいの巧域を設定して<ださい。 


0 居往化域設定 




i 関東 

□ 巧城県 3 


乙スキャン 


」巧木県 


3 き信放を局設定 


] 群馬県 

1 

4 完了 


3埼玉県 
] 干票県 
^ 東京都 
□ 巧案川県 

J 


1 北陸 

1 3 新漏県 




じ 


1 [戻る 1 ifeHM 删 



巧上デジタル自動 

手順 

受信したずべての巧を局を登録しまず。 


優先 放送届 受信レベル 

1居往巧巧設を 



乙スキャン 

登録85 0 000 お合*東京 

21 


7/7 囚 000 巧育-東京 

22 

回 き信放を局設定 

囚 ムムピ巧:を 

20 

4亮了 

図 □□□テレビ 

24 


因 AA テレビ 

27 


0 000 テレビ 

22 


囚 000 巧を 

21 

mm 


巧 「完了」び選ばれていることを確認し、 
© を巧す 


I スキャン中にを巧すと、設定を中断できます。 


放を局の開局•巧更びあつたとき 





初期設定をずる 


テレビの設定 
をずる 



















































































初期設定をする(つづき) 



〇 MITSUBISHI 0 

レーザー^レビ RL 16503 


.メニュー 

-►•ミ兢 



▲ ▼で r 地上デジタル自動」を選び、 
@を巧す 


百<5<設定 

チヤンネル設定 >. 

放送液お効設定 

リモコンコード切換 

アンテナ設定 

居住地域設定 

郵植き号設定 

通信設定 

G ガイド設定 

予約変更自動追従 ：入 

自動ダウン□ード ：入 

降雨巧応巧送自動切換：入 


チヤンネル設定 


尸 


化上デジタル自動 


化上デジタル手動 


化上デジタルチャンネルスキップ 


▲ ▼で rp 離地域変更」を選び、 
运)を巧ず 


地上デジタル自動 


地上デジタル巧送をご覧になるためには、その地域の放送局 
の情報をチヤンネルスキヤンで取得してお<ことび必要でず。 
チヤンネルスキヤンの種類を選んでください。 


1 巧巧スキャン1 

放送局(送信巧)の閱局や周玻数を更 


を巧部メールでお知6せする地域を 

1 再スキャン1 

をましまず。 

1 ■ 匿お.級 J’i _ 



戻る J 


胃地域を巧更したいとき 


隣接地域に指定ずると、開局 • 変更情報がメ ー j レで受け取 
れるよラになりまず。 

隣接地域は、「5く5く設定」や r 初期スキャン」で居住地域 
を設定したときに自動的に選ばれまずが、お住まいの地域 
に合わせ変更することちでさまず。 

□ 画を巧して地上デジタル放送を選んで 
^か!5、 r 巧期設赴画面を表示ずる田 

R ▲▼で r チャンネル設定 J を選び、 

©を巧す 


I チヤンネル設定 


地上デジタル自動 



放をおお効設定 


リモコンコード切換 


アンテナ設を 


居住地域設定 


郵便番号設定 


通信設定 


G ガイド設定 


予約変更自動追従 


自動ダウン□ード 


巧雨が応放送自動切換 


入 


地上デジタル手動 


地上デジタルチヤンネルスキップ 


@ ▲▼で隣接地域を選んでか日、 
™ ©を巧して、因をつける 


隣接地域を最大6地域まで設定してください。 
設定巧： 5/6 居柱地域：東を都 


1関東 

bd 埼玉県 
kl 干萬県 
[ vd 東京都 

W 神奈川県 

1北陸 

因新駕県 


白富山県 


U 面1原 


U 福井県 


し 


戻る J 


設定できる地域は、最大6地域までです。 

■ 設定されている地域を削除したいときは 

▲ ▼ で削除したい地域を選んでか5、@を 
巧して、因をはずず 


因 に王) を押ず 


n U U 广 

画0000因呂 
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リモ]ンにデジタル放送のチャンネルを創 Q する 


U モコンの①〜⑩ボタンにチヤンネルが設定されてい 
ないボタンがあるとさ、チヤンネルを追加することがで 
さまず。 

また、設定されているチヤンネルを、お好みで別のチヤン 
ネルに変更できまず。 


例：110度 CS デジタル放送のチャンネルを勘日するとき 


援]を巧して CS 1 または CS 2 を選んで 
か日、「巧期設赴画面を表示する田 

▲ ▼で r チャンネル設定 J を選び、 

运)を巧す 



チヤンネル設定 


CS 1手動 


CS 1チヤンネルスキップ 


放をおお効設定 


リモコンコード切換 


アンテナ設を 


居住地域設定 


郵便番号設定 


通信設定 


G ガイド設定 


予約変更自動追従 


自動ダウン□ード 


跨雨巧応放送自動切換 


▲ ▼で！ " CS 1手動(または CS 2 手動)」 
を選び、运)を巧す 


6く6く設を 
チヤンネル設定 


放をおお効設定 


リモコンコード切換 


アンテナ設定 


居住地域設定 


郵便番号設定 


通信設定 


G ガイド設定 


予約変更自動追従 
自動ダウン□ード 


降雨巧応放送自動切換 


画 

日 CS 1 


チヤンネル設定 


手動 


チヤンネルスキップ 


▲ ►►で設定したいリモコン番号 

を選び、@を巧す 



• 「--」のボタンが、チヤンネルが設定されていないボタン 
です。 

• ►で r 標準設定」を選んで@を押すと、本機 

が自動で設定する状態に戻ります。 

@ ▲▼で追加したいチャンネルを選び、 
@を巧す 



@設定が終わったら、を巧ず 


初期設定をずる 


テレビの設定 
をずる 
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初期設定をする(つづき) 


AAASJjJMl 

Z1AA 放送 2 
Zi 么 A 放送3 


番組表の表示とチヤンネル A V ボタン選局の対まにしない 
チヤンネルのチェックをはずしてください。 


テレビ 


■I 

■I 


01卜1 000 お合1•東京 
012-1 000 総合2 •東京 
021 000 教育1•東京 

022 000 巧育2 •東京 


■ jT 


023 〇。。巧育3 •東京 



チヤンネ J レの飛び越し(スキッスを設定する 


デジタル放送の視聴しないチヤンネルや同じ内容のチヤン 
ネルをチヤンネル八 V ボタンで選局するとさに飛び越し 
(スキップ）したり、番組表か5削除でさます。 


例：地上デジタル放送のチャンネルをスキップずるとさ 


□ 陋を巧して地上デジタル放送を選んで 
^か!5、 r 巧期設赴画面を表示する田 

日 ▲▼で r チャンネル設定 J を選び、 

™ g ) を巧す 



巧をおお効設定 


リモコンコード切換 


アンテナ設を 


居住地域設定 


郵便き号設定 


通信設定 


G ガイド設定 


予約変夏自動追従 


自動ダウン□ード 


降雨巧応放ち自動切換 


チヤンネル設定 


地上デジタル自動 


地上デジタル手動 


地上デジタルチヤンネルスキップ 


@ ▲▼で r 地上デジタルチヤンネル 
™ スキップ」を選び、©を巧す 


チヤンネル設定 


地上デジタル自動 


地上デジタル手動 


R | ▲▼でスキップしたいチャンネルを 
W 選んでか！5、@を巧して因をはずす 


地上デジタルチヤンネルスキップ 


•チャンネルをスキップすると、因が□に変わります。 

• 因がついていないチャンネルは、チヤンネル八 v ボタ 
ンで還局するとをにスキップされ、ま組表か5削除され 
ます。 

• 圧)〜返)に設定されているチャンネルはスキップでをま 
せん。 

• 因がグレーのチャンネルは、①〜⑩ボタンにも設定 
されているチャンネルです。 

• 因が黄色のチャンネルは、任)〜退)ボタンには設定さ 
れていないチヤンネルです。 


回 を巧す 


* 溫垃 a 

•同じチャンネルでは、チャンネル八 V ボタンのスキップ設定と 
番組表の表示設定を異なる設定にはできません。 

•放送局によっては、時間帯ごとに複数に〜3程鼠のチャンネル 
で同一の内容を放送したり、それぞれのチヤンネルで別の内容 
を放送する場含があります。スキップ設定する場含は、番組表 
などで放送内容を確認してから行ってください。 

•複数チャンネルで同一の内容を放送している場合は、自動的に 
スキップされます。 


曰く6く設を 

チヤンネル設定 た 

巧をミ皮無効設定 

U モコンコード切換 

アンテナ設を 

居住地域設定 

郵硬き号設定 

通信設定 

G ガイド設定 

予約変更自動追が : A 

自動ダウン□ード ：乂 

降雨が応放送自動切換：入 


12 3 
3 3 3 
〇 〇 〇 



M- W 


囚 W 51 W 
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リモコンコードを切り換える 


本機の近くに他の当社製テレビを設置している場合は、 
U モコンコードを切り換えると U モコンの誤動作を防げ 
まず。 

工場出荷時は r リモコン1」に設定されてしほす。 


例：リモコン1からリモコン2に切り換えるとき 


H r 初期設定 JUS を表示ずる巧£^ 

日 ▲▼で r リモコンコード切換」を選び、 
爲を巧す 


曰く5く設定 

チヤンネル設定 C 

放送液無効設定 


アンテナ設を 

居住地域設定 

郵促番号設定 

通信設定 

G ガイド設定 

予約を更自動追従 : A 

自動ダウン□ード ：乂 

降雨巧応放送自動切換：入 


口ード切換開始」が選ばれていることを 
確認し、爲を巧ず 


リモコンと本体受信部のリモコンコードを切り換えまず。 

このテレビの近くに他のミ養製テレビを設置している場合は、 
異なる U モコンコードを設定してくだごい。 


現在の設定 


U モコン！ 


戻る 


▲ ▼で「リモコン2」を選び、@を巧ず 

•テレビ側がリモコン2に設定されます。 



リモコンコードを還んでくだごい。 


現在の設定:リモコン1 


I U モコン！ I 


戻る」 



ロ チャンネル V と©を同時に巧して 
リモコン側もリモコン2に設定ずる 

•ボタンは同時にしつかりと押して<ださい。 

同時に押してもリモコンコードが切り換わらない場合 
は、同時に長め （ 1秒 LU 上)に巧してみてください。 

• リモコン側のコード切換方法は、リモコン背面にら記載 
しています。 


因 ちう一度©を巧す 


コンコード切換 


U モコンのみ定ボタンとチヤンネル V ポタンを同時に巧して 
リモコン側の設定を切り換えてくだごい。切り換えを、をラ 
一度み定ボタンを巧して切り換えを竞了させてください。 

切り換えを中止ずる場合は、モニターの電源を切ってください。 


•リモコンコードが変更されると、手順回の画面に戻り 
ます。画面が切り換わらない場合は、再度手順因の操 
作をしてください。 

•リモコンコード切換を中止したいときは、©を押さず 
に、レーザーモニターち側面にある電源ボタンで電源を 
切ってください。 

手順回を行った後の場含は、チャンネル八と©を同 
時に巧してリモコン側のコードを元に戻します。 


と]を巧す 


•劇 eia 

テレビ側とリモコン側でリモコン1/2が一致していないと、リモ 
コンでの操作はできません。その場合は画面ち下にテレビ側で設 
定されているコードを示すアイコンが表示されますので、 
それに合わせてリモコン側の設定を変更してください。 


初期設定をずる 


テレビの設定 
をずる 
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初期設定をする(つづき) 



g 劇打 a 

受信レベルで表示される数値は、受信信号電力巧雑音 
電力比の換算値で、受信状況を知るための手助けとな 
ります。安定して視聴できるレベルは r 22 L ： Lb 」 が目 
安ですが、地上デジタル放送では、放送局、環境によ 
つて数値が大きく外れることがあります。 

地上デジタル放送の受信可能地域については、總務省 
地上デジタルテレビジョン放送受信相談センター 
へお問合わせください。 


地上デジタル放送が受信でさない、または 
受信できないチヤンネルがある場合は、「地 
上デジタル放送が映5ないとさ」 UESm を 
ご覧ください。 


アンテナ設定をする 


デジタル放送用のアンテナを最初に設置ずるときや転居し 
たときなどは、受信レベルの数値がアンテナの向さをミ夫め 
る目をになります。また、 BS ’ l 10度 CS アンテナを接続 
したとさは、アンテナ電源の設定がぶ、要でず。 


地上デジタル放送用のアンテナを設置したとを 


□ 画を巧して地上デジタル放送を選んで 
_か日、「巧期設定」画面を表示ずる田 

ra ▲▼で r アンテナ設定」を選び、 

揭)を巧す 


5<6<設定 


チヤンネル設定 


放送液無効設定 


リモコンコード切換 


居住化域設定 


郵願号設定 


通信設定 


G ガイド設定 


予約変更自動追従 


自動ダウン□ード 


巧雨巧応放送自動切換 


受信レベルを目安にして、アンテナの向さを決めまず。 

因 受信レベルを確認する 


受信レベルが最大になるように 
アンテナの方向を調整してください。 


周波数帯 


I UHF 




選択ネットワーク：地上 Digital 


受信レベル ： 

現な 


最大 


2 2 


2 3 


[戻る」 


囚 に立] を巧す 


S0000 间 


D /(v /(V /(\ /(\ - 

黑靈 □ 



1—1 



11 

V 

11 
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受信レベルを確認ずる 


「 最大 I 

受信レベルモードにしてから入ってさた電波の中で最大 
の入カレベル。受信レベルが2日じ(上になると、表示が緑 
色に変わります。これを目安にしてアンテナの方向をミ夫 
めます。 

最大値び入力されるよ5、 

アンテナを動かして<ださい。 


現在 


この値が r 最大」の値におづくように、 
アンテナを動かします。 



@ を巧ず 


•i 劇 eia 

•アンテナ電源の設定を r テレビ連動」にした場合でら 、ステーシ 
ョンが無線待機中（電源インジケーターが赤色に点な中）は、本 
機からアンテナ電源を供給しません。内部処理のためアンテナ 
電源が維持されることがありますが一時的なちのです。 

•受信レベルは天候などの影響を受け、上下することがあります。 
•受信レベルの数値は、アンテナ設置方向の最適値を確認するた 
めの目安です。表示される数値は、受信 C / N (受信信号電力对雑 
音電力比)の換算値を表します。 

•アンテナ線の芯線と編組線およびそれらにつながる部分が接ちち 
すると、アンテナ電源を r テレビ連動」に設定しても自動的に「供 
給しない」に切り換わり、アンテナ電源を r テレビ連動」に設定で 
さな< な0ます。 

ステーションの電源プラグをコンセントから抜いて、アンテナ線 
を確認してください。巧回み res ' i 1日度 CS デジタル放送が映 
5ない」 

一旦ステーシヨンの電源プラグをコンセントから抜くと、アン 
テナ電源の設定を行うことができます。 


BS ，1 10度 CS アンテナを猫荒したとき 


n 國を巧して目 S デジタル放送を選んで 
^か!5、「初期設赴画面を表示ずる田 

ra ▲▼で r アンテナ設定」を選び、 

S @を巧ず 


6く5く設を 


チヤンネル設定 


放を液無効設定 


リモコンコード切換 


因 ▲または▼で設定を選び、©を巧す 


電源供給が必要なアンテナをお使いの場合には、 
アンテナ電源を[テレビ連動]に設定してください。 
くわしくは取巧説明書をご覧ください。 


現在チヤンネル： BS 181 ch 
還巧ネットワーク ： BS Digital 


受信レベル 


現な 


最大 

0 


0 


[ 戻る I 


供給しない 


他の機器から日 S ’ l 10度 CS アンテナへの電源供給をし 
ている場合や、マンションなどで共同受信している場合 
に選びます。巨 s ’ 110度 CS アンテナへの電源は、本機 
から供給しません。 


BS -1 1日度 CS アンテナに本機を直接つないでいる場合 
に選びます。巨 s ’ 110度 CS アンテナへの電源は、ステ 
ーシヨンの電源と連動してステーシヨンから供給します。 
BS -1 1日度 CS デジタル放送をレコーダーで録画される 
場合は、「テレビ連動」にしないでください。ステーシヨ 
ンが電源 r 入」政外のとき録画ができなくなります。 


電源供給び必要なアンテナをお使いの場合には、 
アンテナ電源を[テレビ連動]に設定してくだごし、。 
くわしくは取巧説巧書をご覧ください。 

アンテナ電源；」供給しない 

H テレビ連動 


現巧チヤンネル：日 S 181 ch 
選巧ネットワーク：日 S Digital 


受信レベル 

現在 


最大 


2 6 


3 2 


こ戻る」 


居せ化域設を 
邸拒番号設を 
通信設定 


をレビ連動 I 


受信レベルを目安にして、アンテナの向きをミ夫めまず。 


アンテナ電源 

: 國 供給しない 


_テレビ連動 


BS ’ 110 度 CS アンテナの接続巧によって、アンテナ 電 
源の設定を選びまず。 


アンテナ設定 


アンテナ設を 


アンテナ設定 


初期設定をずる 


テレビの設定 
ちずる 
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初期設定をする(つづき) 




居住地域と郵便番号を設定する 


デジタル放送の文字スーパーやデータ放送による臨時放送 
は、±が或によつて放送される内容が異なることがありまず。 
お住まいの地域の情報を受信ずるために、居住地域と郵便 
番号を設定して < ださい。 

郵便番号は、お真上げ時の「らくらく設定」で設定済みです 
が、必要に応じて設定し直してください。 

n 「巧期設定 JH ® を表示ずる巧 


風ち刪醜 


Q ▲▼で r 鼠ち地域設赴を選び、 
©を巧す 



5く5く設定 


チヤンネル設定 
巧を液無効設を 
リモコンコード切換 
アンテナ設を 


居住地域設を 


郵便き号設定 
通信設定 
G ガイド設定 

予約変更自動追従 ：入 
自動ダウン□ード ：乂 
跨雨巧応放送自動切換：入 


▲ ▼でお住まいの地域を選び、 
运)を巧す 


お住まいの地域を設定してください。 


1関東 

U 

茨城県 


曰 

栃木県 


呂 

駐馬県 


□ 

埼玉県 


呂 

千萬県 


因東就 B 


U 

巧奈り1県 


□ 

東京都島部 


戻る」 


囚 mi を巧す 


邸便鸦醜 


@ ▲▼で r 郵便番号設赴を還び、 
婷)を巧す 



通信設定 
G ガイド設定 

予約をを自動追従 ：入 
自動ダウン□ード ：入 
跨雨巧応放送自動切換：入 


回 


( D 〜® でお住まいの地域の 
郵便番号を入力する 


郵便番号設定 


郵语番号7巧を n 〜四の数字ボタンを使って 
入力して < ださい。 


郵恆番号：百 1. _確を I 


1戻る I 

■ 「0」を入力するときは 

通)を巧す 

■ 間違えたときは 

◄で戻って、入力し直して<ださい 




「確定」び選ばれていることを確認し 
运)を巧す 


@設定が終わったら、を巧す 
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LAN 端子を使用するときの 設定 (通信設定) 


データ放送の双方向通信などを、ブ□-ドバンド回線経由 
でご利用になる場合の設定です。 

プ□バイダとの契約時に提供された資料や接続ずる機器の 
取扱説明書を参考に設定してください。 


DHCP を使用して化要な情報を S 動取得する場合 


r 初期設定] 11® を表示ずる田£^ 


g ▲▼で r 通信設定 J を選び、©を巧ず 


6く5く設定 


チヤンネル設定 


巧を液無効設定 


リモコンコード切換 


アンテナ設を 


居住地域設定 


郵便き号設定 


G ガイド設定 


予約変を自動追従 


自動ダウン□ード 


降雨巧応放ち自動切換 


B r 設定変更」び選ばれていることを 
口^確認して、 © を巧す 


現在の設定状況 

接続ち法 

□ HCP 

I P アドレス 
ゲートウエイ 

□ NS 

プ□キシサー A ’一 
MAC アドレス 


LAN 
惊用ずる 

自動取得 [123.123.123.123] 
自動取得 
自動取得 
惊用しない 
00 - 00 - 00 - 00 - 00-00 


戻る J [ 設定消去 I 


r 使用する」にチェックマークがあること 
を確認して、▼で r 手順3へ」を選び、 

运)を巧す 



@ ▼で r 手順4へ」を選び、©を巧す 



•制 laa 

プ□バイダよりプ□キシサ ー y (—の指定がある場合は、 ian 5 E » を 
ご覧ください。 

[51 「完了」が選ばれていることを確認して、 
し*庭)を巧す 



を巧す 


初期設定をずる 


テレビの設定 
をずる 
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初期設定をする(つづき) 



化要な情報を手動で入力する場合 

E 

1 

r 初期設定]画面を表巧する田 


@ ▲▼で r 通信設定 J を選び、©を巧す 



6く5く設を 


チヤンネル設定_> 

放送巧無効設を 
U モコンコード切換 
アンテナ設を 
居住地域設を 
郵便き号設を 


通信設定 


G ガイド設定 

予約を更自動追が : A 
自動ダウン□ード ：乂 
降雨巧応放ち自動切換：入 



r 設定変更」が選ばれていることを 
確認して、©を巧す 


通信設定 


現在の設定げ況 

接続ち法 

□ HCP 

I P アドレス 
ゲートウェイ 

□ NS 

プ □キシサーパー 
MAC アドレス 


LAN 
植用ずる 

自動取得 [ —— . —— 
自動取得 
自動取得 
巧用しない 
00 - 00 - 00 - 00 - 00-00 


[ 戻る I 


[ js 定消去」 


[設きを UII 



►で r 使用しない」を選び、©を巧ず 



回 


▼で rip アドレス」を選び、①〜風の 
数字ボタンで入力する 


DHCP を使用ずると接続時に I P アドレス-サブネット 
マスク.ゲートウェイ. DNS アドレスを自動取得しまず。 

□ HCP : U 使巧する y 怯用しない 

IP アドレス： ~ ^.1 ~ ^ 

ヴブネットマスク： I 6| .口- □.口 
ゲートウェイ ： I 61 .1 01. 1 ^ . 1 ^ 


戻る 1 


[手順2へ J 


■ 間違えたときは 

◄で戻って、入力し直してください 


jSi 同様に r サブネットマスク」と 
U 「ゲ—トウエイ」にも、必動こ応じて 
入力する 


DHCP 巧使用ずると接続時に I P アドレス•サブネット 
マスク.ゲートウェイ. DNS アドレスを自動取得しまず。 

DHCP : □硬巧する y 括用しない 

IP アドレス ： 〇23| .. 17^2^ . 

サブネットマスク： r ^. r ^. i ~ ^.1 ~ ^ 
ゲ-トゥェィ： P1F.I ~ ^.1 ~ ^.1 ~ ^ 


に民 d 


I 手順 2 へ I 
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で r 手順 2 へ」を選び、@を巧す IQ ▼で r 手順3へ」を選び、@)を巧す 



巧 DNS 調が必要な場合、 

U イで r 使用する」を選び、©を巧す 



m ▼で 「 DNS アドレス」を選び、 

^ CD 〜®の数字ボタンで入力する 



■ 間違えたときは 

◄で戻って、入力し直してください 



▼で r 手順4へ」を選び、©を巧す 



•制 laa 

プ□バイダよりプ□キシサ ー y (—の指定がある場合は、 ian 5 E » を 
ご覧 < ださい。 

pi 「完了」が選ばれていることを確認して、 
U @を巧す 



LAN 
使用しない 

123.123 .123.123(255.255. 0. 0) 
111 . 222 . 111.222 

123.1. 1.12312,123 .123.123 
使用しない 
00 - 00 - 00 - 00 - 00-00 


旧 を巧す 


初期設定をずる 


テレビの設定 
をずる 
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初期設定をする(つづき) 



プ□パイダよりプロキシサー/ V - の指定がある場合 


n l 日1ぺージ手順回、または1日3ぺ一 
ジ手順田のとき、イで r 使用する」を 
選び、@)を巧す 



呂 r ヴーパ‘一名」を入力ずる 

① ▼で r ヴーパー名」を選び、运)を巧ず 

② ▲▼で「□-マ字(ル文字)」「□-マき(大文字)」 
「数字/記号」を選ぶ 

③ イ ►で文字(数字)を選び、@を巧ず 

•②〜③をくり返して入力します。 

• 数字は圧)〜®の数字ボタンでち入力できます。 

•間違えたときは►で r - 字削除」または 
「キャンセル」を選び ( S ) を巧して、入力し直してくだ 
さい。 

④ ▼で「確赴を選び、运)を f 甲ず 



@「ポート番号」を入力する 

① ▼で r ポート番号」を選び、毎)を巧ず 

② イ►で数字を選び、毎)を巧ず 

• ( D 〜® の数字ボタンでち入力できます。 
•間違えたときは►で r キャンセル」を選び 
@を巧して、入力し直してください。 



③▼で「確赴を選び、径)を巧ず 




旧 を巧す 
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正しく設定されていない場合 


I メニュー 

▲▼◄►•ミ兢 

戻る 


▲ ▼でお住まいの地域を選び、 
g ) を巧して、囚をつける 


G ガイド設定 


お住まいの地域を設をしてください。 


G ガイドの設定をする 


番組検索やトピックスを表示するために、お住まいの地域 
の設定と受信テストをします。 

r 初期設定] ns を表示ずる田£^ 

Q ▲▼でにガイド設赴を選び、 

爵を巧す 


5く6く設を 


1関ま 


ま京23区 


陋八王子 1 


百 

を摩 


呂 

横お1 


H 

横お己 


呂 

平塚.をヶ崎 


H 

秦野 


呂 

小田原 


戻る」 


受信テスト 


@イ►で r 受信テスト」を選び、 
™ 泻)を巧す 


G ガイド設定 


チヤンネル設定 


放送おお効設定 


リモコンコード切換 


アンテナ設を 


居住地域設定 


郵便番号設定 


通信設定 


予約を更自動追従 


自動ダウン□ード 


降雨巧応放送自動切換 


お住まいの地域を設をしてください。 


1関東 

旦 

ま京23区 


陋八王子 1 


呂 

を摩 


H 

横お1 


呂 

横お己 



平塚•をヶ崎 


H 

秦野 


呂 

小田原 


戻る1 


設定内容を確認する 


お住まいの地域を設をしてください。 


gj 受信テストが終ねつて下の画面が 
^表示された!5、内容を確認する 


G ガイド設定 


G ガイドチヤンネルの受信テストが終了しました。 
番組表データは里源切のときに自動で取得します。 


1関東 

1因 東京23区 1 


曰 

八王子 


国 

を摩 


国 

横お1 


因 

横お己 


因 

平塚•をヶ崎 


国 

秦野 


国 

小田原 


L 戻る」 


I 受信テスト I 


•設定内容が正しければ手順且へ進みます。 


設定地域 


ま京23区 


地上デジタル：成巧 

: 00000な送 


I BS/CS 


を巧ず 


初期設定をずる 


テレビの設定 
をずる 
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初期設定をする(つづき) 



g 劇打 a 

* 放送局が送信する放映時刻情報を受信して、3時間 LU 内の繰り 
下げであれば対応します。 

•番組によっては、放映時刻情報がない場合があります。その場 
合は予約開始時刻を修正でさません。 

♦録画開始時刻が自動的に修正されることで、他の予約と重複す 
ることがあります。 

•予約していた番組そのちのが放送を延長した場合は、予約設定 
でどちらに設定していてら、放送終了まで予約が維持されます。 
• I 「システムを使わずにビデオ機器と接続して録画予約する場合 
は、ビデオ機器側でち予約開始時刻の修正が必要です。 

• リアリンクでの録画予約はレコーダーの設定によります。 


放送時刻の変更に対応する 


スポーツ番組の延長などで、予約していた番組の放送開始 
時刻が繰り下がったとさに、自動的に録画/視聴予約の開 
始時刻を自動で修正するよラに設定でさます。 

円 r 巧]期設定 J 画面を表示する巧£^ 

ra ▲▼で r 予約変更自動追従 J を選び、 

庭)を巧す 


百<5<設定 

チヤンネル設定 > 

放送巧お効設定 

リモコンコード切換 

アンテナ設定 

居住地域設定 

郵願号設定 

通信設定 

G ガイド設定 


自動ダウン□ード：入 

降雨巧応巧送自動切換；入 


P | kjX 

L 切 


g ] ▲▼で設定を選び、©を巧す 


5<6<設定 


チヤンネル設定 


放送液無効設定 


リモコンコード切換 


アンテナ設定 


居住地域設定 


郵巧番号設定 


通信設定 


G ガイド設定 


チ約変更自動追従 


自動ダウン□ード 


跨雨巧応放を自動切換 


入. 


百 


「入」…予約開始時刻を自動で修正します。 
「切」…予約を取り消します。 


Pj に3 对甲す 


ち〇呂ド 

靈毒 



1—1 



11 

V 

11 
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ダウン□ード設定をする 


ダウン□-ドとは、ステーシヨンが f 寺機中（ステーシヨン 
の電源インジケーターがホ点な）に、デジタル放送電波を 
使ってソフトウェアを自動的に書さ換える機能です。この 
機能により、新しい放送環境に合わせて機能アツプや機能 
改善を行ラことがでさます。 

工場出荷励ま、自動でダウン□-ドを行う設定になってい 
まずので、お客さまによる操作や設定は不要です。 

H r 巧期設定 Jil ® を表示する田 

日 ▲▼で r 自動ダウン□-ド」を選び、 

挺)を巧す 


5く5く設を 


チヤンネル設定 


放送おお効設定 


リモコンコード切換 


アンテナ設を 


居住地域設定 


郵便き号設定 


通信設定 


G ガイド設定 


予約変更自動追従 


:乂 


降雨巧応放送自動切換：入 I 


a 


切 


▲ ▼で設定を選び、©を巧す 


曰く5く設を 

チヤンネル設を > 

放送波無効設定 

リモコンコード切換 

アンテナ設を 

居住地域設を 

郵语番号設定 

通信設定 

G ガイド設定 

予約変更自動追従 : A 

自動ダウン□ード ：入 

降雨巧応放送自動切換：入 


百 


r 入」…本機の制御プ□グラムを最新の内容に自動で書き換 
えます。 

「切」…本機の制御プ□グラムを書き換えません。 


互^を巧ず 


ダウン□-ドについて 


ダウン□—ドはいつ行われるの？ 

ダウン□ードは、製品出荷後、適時実施してまいります。お 
客さまにダウン□ード実施時期および期間はお知らせしてお 
りません。本機をご使用になっていない場合にち、ステーシ 
ョンは無線待機の状態にしていただくことをおすすめします。 
ケーブルテレビ (CATV) でちダウン□ー ドは行われます。同 
じよラにお使いください。 


ダウン□ードが行われるとさ 

• r ダウン □ー ドのお知らせ」 メールが 届さます。 メールが 届く 
と本機の電源を「入」にしたとき、または画面表示を出したと 
きに r 囚未読あり」と表示されます。 

※メールの見かたについては E 屈 A をご覧ください。 


き信日： 7/7 AM 10：47 


【ダウンロードのお巧5せ】 

受信樓のソフトウエアを自動的に更巧ずるた 
めのダウン□-ド52010年7月7曰か5巧い 
まず。忆だし、 iU 下のちさにはダウン□—ド 
は行われまだん。 

- r 自里!ダウン□-ド J を脚]に設をの場合 
•ステーシヨンの軍馬を「切」にしている場さ 
-里おコードを巧いてし巧場さ 
ダウン□ー ドが終了ずると【ダウン□-ド疼 
了のお巧5せ】メールび届さまず。 


•ダウン □ー ド実施期間中に、デジタル放送電波を使って、 
1曰に数回、数分間程度のソフトウエアが送信されます。 
ダウン□ー ドはステーションが無線待機中（ステーションの 
電源インジケーターがホ点な)に、そのソフトウエアを受信 
して自動的に書き換えます。 

•ダウン□ー ドが成なすると「ダウン□ー ド終了のお知5せ」 
メールが届さます。 


受信日： 7/10 AMn ：32 


【ダウン□ー ド疼了のお巧6せ】 

ダウンロードび正常に巧了し、受信巧のソフ 
トウエアをパージョンアジブしました。 

2010年7ち10曰- 


-ダウン□ー ドの 
実施日 


似下のよラな場合にはダウン□ー ドなイ5われません 

• ステーションの電源コードが抜かれたり、電源が r 切」になっ 
ている（ステーションの電源インジケーターが消えた状態） 
■アンテナの受信レベルが20じ TF になっている 
• 「自動ダウン□ー ド」の設定が r 切」になっている 
• 録画予約または視聴予約実行中 
■電源が r 入」（電源インジケーターが緑点灯)のとき 

■ダウン□—ドによって、本機のソフトウェアび更新 
されたとき、この取扱説明書に記載されている画面 
やで言と本機が一致しな< なることびありまず。 


初期設定をずる 


テレビの設定 
をずる 
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初期設定をする(つづき) 



g 制打 a 

• 降雨対応放送は、画質や音質が通常の放送に比べて劣ります。 

• 番組によっては、降雨対応放送のない場合があります。 

*r 入」に設定していると、天候回復後、自動的に通常の放送に切 
り換わります。 


百<5<設定 

チヤンネル設定 D> 

版担巧お効設定 

リモコンコード切換 

アンテナ設定 

居住地域設定 

郵植き号設定 

通信設定 

G ガイド設定 

予約変更自動追従 ：入 

自動ダウン□ード ：入 

降雨巧応放ち自動切換：入 


骨 


「入」…受信状態に応じて、自動的に降雨対応放送に切り換 
えます。 

r 切」…常に通常の放送を受信します。 


区 ニ ュ-〕対甲ず 


受信が態び風化きに降耐棚臟に切り換える 


雨などで BS ’ 110度 CS デジタル放送の受信状態が悪くな 
ると、自動的に降雨対応放送に切り換わるように設定され 
ています。通潮ま、切り換えるぶ、要はありません。 

円 r 巧]期設定 J 画面を表示する巧£^ 

口 ▲▼で r 降雨対応放送自動切蜘を選び、 
庭)を巧す 


百<5<設定 

チヤンネル設定 > 

放送巧お効設定 

リモコンコード切換 

アンテナ設定 

居住地域設定 

郵願号設定 

通信設定 

G ガイド設定 

予約変更自動追従 ：入 

自動ダウン□ード ：入 

1鈍晒耐;週 


C 


▲ ▼で設定を選び、©を巧す 


hd 入 



□ CCC 

□0000网 



1—1 



11 

V 

11 
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設定を初期化ずる 


一部の設定または全ての設定を工場出荷時の状態に戻しまず。 



I メニュー 

▲▼◄►•ミ兢 

戻る 



画質設定、音質設定、 PC 設定を初期化する 


例：「画質設定」を巧期化ずるとき 


2^を巧す 


▲ ▼で r 設定」を選び、辑)を押す 


1 メ ニユ— 

今ずぐできること 

m 

リンク機器操作 ^ 

番組表.予約 

tel 

テレビ操作 

口 

お知5せ-情報 

国 


設定 


过日 


画質設定 

た 

画面設定 

> 

音舌設定 

た 

機旨戲定 

> 

巧期設定 > 

設定初期化 

> 


チヤンネル再設定 


▲ ▼で r 設定巧期化」を選び、©を巧す 



▲ ▼で個質設定初期化」を選び、 
运)を巧す 


r 


.! 設定初期化 


画質設定の巧化 


音質設定初期化 
PC 設定初期化 


全情報の初期化 


@イ►で r はい」を選び、©を巧ず 


画質設定初期化 


在の映像モードの画質設定を巧期化し、工場出荷のが態に 
おしまず。 


よろしいでずか？ 


いいえ1 


に戻る」 


旧 下の画面が表示された!5、©を押す 


画質設定初期化 



区 二 。を巧ず 


•劇 Ria 

Ir 録画実行中は初期化できません。 


設定を初期化ずる 
初期設定をずる 


テレビの設定 
をずる 
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設定を巧]期化する(つづき) 



ごま意•本機で設定されるデータには、個人情報を含むちのが 
あります。本機を譲渡または廃棄される場含には、「全 
情報の初期化」をすることをおすすめします。 

• データ放送の双方向サービスなどで本機に記憶された 
お客様の登録情報やポイント情報などの一部、または 
すべての情報が変化-消失した場含の損害や不利なに 
ついて、アフターヴービス時ち含め、当社は一切の責 
任を負いませんので、あ6かじめご了承ください。 



すべての情報を初期化する 


本機のすべての設定を、工場出荷時の状態に戻しまず。 

本機を譲渡するときや廃棄ずるときじ(外には、実行しない 
で < ださい。 

田医互)を巧す 


g ▲▼で r 設赴を選び、©を巧す 


I メニュ - 
今すぐできること 
リンク機器操作 
番組表.予約 
テレビ操作 
お知5せ-情報 


設定 




画質設定 
画面設定 
音舌設定 
機能設定 
初期設定 
設定初期化 


チヤンネル再設定 



因▲▼で r 設定巧期化」を選び、运)を巧す 


1 メ ニュー 

今すぐできること 

m 

リンク機器操作 ^ 

ま組表.予巧 

無 

テレビ操作 

a 

お知 5 せ-情報 

の 


画質設定 た 

1画面設定 


音き設定 > 

機能設定 

> 

初期設定 

0 

1設をの巧化 

> 


設定 


チヤンネル再設定 


設定巧期化 


画質設定の期化 
音質設定の期化 
PC 設定巧巧化 
全情報の巧巧化 


K ] ▲▼で r 全情報の初期化」を選び、 
W g ) を巧す 


設定の期化 


画質設定初期化 
音質設定初期化 
PC 設定初期化 


全情巧の初期化 



@イ►で r はい」を還び、©を巧ず 



全情報の巧期化 


初期化中です。 


•約1分で初期化が完了します。 

•完了すると r らくらく設定」画面になります。 

•引き続き放送をご覧になるには、そのまま「らくらく 
設定」を行ってください。 

-本機をご使用にならない場合は、そのまま電源をお切 
0 ください。 


170 


•劇 laa 

•リモコンコードをリモコン2に設定されている場合、テ 
レビ側の設定はこの操作によりリモコン1になりますので、リ 
モコンでの操作ができなくなります。リモコンのチヤンネル八 
と同時に巧定ボタンを押して、リモコン側らリモコン1にする 
と操作がでさます。 

• Ir 録画実行中は初期化でさません。 














































































B - CAS 力ードについて 


地上 ’ BS ’ 110度 CS デジタル放送を視聴ずるためには、 B - CAS 力ードを必ず本機に挿入しておくぶ、要がありまず。 

• 2004年4月から、番組の著作権保護のために B - CAS 力ードを利用ずることになりました。 B - CAS 力ードを挿入しな 
し、と、ずべてのデジタル放送を受信でさません。 

• 2004年4月か5、デジタル放送には、「1回だけ録画可能」のコピー制御信号が付いていまず。 

• 2008年7月か5「ダビング10」田 回 》の運用が開始されましたが、運用開始後も全てのま組が r ダビング10」になる 
ちのではあ0ません。 

f 、 

♦限定受信システム (CAS : Conditional Access Systems ) とは 

限定受信システム ( CAS ) とは、有料放送の契約をした視聴ちだけにスクランブル(放送内容をねか5なくする 
技術)を解除して視聴できるようにする技術システムのことです。デジタ j レ放送ではスクランブ j レの解除なか 
に、データ放送の双ち向ヴービスや放送局か5のメッセージ送付にち利用されまず。 

♦(株) B - CAS とは 

デジタ j レ放送の限定受信システム ( CAS ) を管理ずるため設立された(株）ビーエス•コンディシヨナ j レアクセス 
システムズの略称です。 B - CAS 力ードの発行•管理をしていまず。 

B - CAS 力ードに個人情報が書き込まれることはおりません。 

付属の B - CAS 力ード台紙に記載の内容をよくお読みください。 

■ B - CAS 力ードについてのお問い合わせは (201 0年8月現在） 

(株）ビーエス•コンディシヨナルアクセスシステムズカスタマーセンター 
TEL : 0己 70-000 -吕已0 ( IP 電言舌ろ、らの場合は04己-己80-吕8己 8) 

受付時間 10: 00〜20 : 00 (年中無休） 

http :// www . b - cas . co . jp / 


デジタル放送について 


本機は、地上 ’ BS ’ l 10度 CS デジタルチューナーを搭載していまず。 

UHF アンテナ(地上デジタル対応)や衛星アンテナ （1 10度 CS 対応)を本機に接続ずると、無料チャンネルと契約済みの各 
テ'ジタ) レ放送を受信ずることがでさまず。 

•デジタル放送全般については、社団法人デジタル放送推進協会 ( Dpa ) http :// www . dpa . or . jp / をご覧ください。 

地上デジタル放送 

•受信可旨なリアなど、地上デジタルテレビ放送の受信に関するご巧談•お問合わせは、緩務省地上デジタル 
テレビジョン放送受イ言ホ目談センター 0570-07-0101 ( IP 電言舌： 03-4334-1 111 ) へ。 

受付時間 月〜金9 : 00〜21: 00 ± •日-祝日日： 00〜18 : 00 

•地上デジタルテレビ放迸ん関ま、中京、近畿の H 大広域圏の一きに2003年12月か5開始され、その他 
の都道府県の県庁所在地は200己年末までに放送が開始されました。今後ち受信可能エ IJ アは順次拡大され 
まず。この放送のデジタル化に伴い、地上アナ□グテレビ放送は2011年7月までに終了ずることが、国の 
法令によって定め5れてし、ます。 

• 地上デジタル放送を受信するには、 UHF アンテナが必要です。現在お使いの UHF アンテナでち地上デジタ 
ル放送を受信できます。くわしくは、お買上げ店にお問い合わせください。 

• 地上デジタル放送は、ケーブルテレビ ( CATV ) でち受信できまず。お住まいの地域のケーブルテレビで地上 
デジタル放送が開始されてしぶかは、ケーブルテレビ放送会社にお問い合わせください。ケーブルテレビ放 
送会社によっては、放送方式が異なります。 

本機はすべての周波数 ( VHF 帯、 MID 帯、 SHB 帯、 UHF 帯)に対応するに ATV パススルー対応】の受信機 
でず。 

• 携帯端末向けのワンセグ放送は、本機では受信でさません。 

L _ J 


7 


B - CAS カードについて/デジタル放送について 
設定を初期化ずる 


テレビの設定 
をずる 


お驾せ 

















デジタル放送について (つづさ) 


BS デジタル放送 

• 放送衛星旧 raadcastin 邑 Satellite ) を使って放送される A イビジョン放送やデータ放送が特長です。 

BS 日テレ、 BS 朝日、 BS - TBS 、 BS ジャパン、 BS フジなどは無料放送を行っていまず。 

有料放送は、加入申し込みと契約が必要です。 

■ rwowQwj カスタマーセンター 

TEL :フ IJ — ダイヤ J レ0120-已 80-807 
受付時間 9 : 00-20 : 00 (年中無休） 

http :// www . wowow . co . jp / 

■「スター-チャンネル」総合案内窓 □ 

TEL : 〇已 70-013-1 11 

04己- 339-03 曰9 ( PHS 、 IP 電話） 

受付時間 10: 00〜18:00 (年中無休） 

http :// www . star - ch . co . jp / 

L -i 


110度 CS デジタル放送 

• BS デジタル放送と同じま経110度のち角にある通信衛星 (Communication Satellite ) を使って放送され 
るニユースや映画、スポーツ、音楽などの専門チヤンネルがあるのが特長です。 

ほとんどの放送が有料でず。 

• 110度 CS デジタル臓を視聴ずる口ま、 r スカパー / e 2」 への加入申し込みと契約がぶ、要です。110度 CS 
デジタル放送には、 CS 1 と CS 2 の2つの放送ヴービスがあり、その中にをくの放送局があります。 

■「スカパー / e 2」 カスタマーセンター 
TEL : 〇已 70-08-1 吕12 

04已 -27 己-7777 ( PHS 、 IP 電言舌） 

受付時間 10: 00-20 : 00 (年中無休） 

http :// www . e 2 sptv . jp / 


♦双ち向サービスとは 


データ放送で行われるサービスの1つで、インターネットまたは電話の回線を使い番組に連動して、放送 
局と視聴ちで双方向のやり取りがでさます。たとえばテレビ画面を見なが5、クイズの解答やシヨッピン 
グなどいろいろなサービスが考え5れていまず。本機で双方向サービスを利用するには、インターネット 
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地上デジタ J レ放送のチャンみレー覧表 

• 5く5く設定や地上デジタル自動 a ® でお住まいの地域を設定すると、チャンネル①〜⑩の数字ボ 
タンに下記の地上デジタ j レの放送局が割り当て5れまず。 

• 地上デジタル放送が開始される時期は、地域によって異なりまず。 


刷因 a 

お住まいの地域によっては、各都道府県名の欄にない放送局を受信できる場合ちあります。数字ボタンに空きがあれば、その放送局を 
自動的に任意の数字ボタンに割り当てます。 


都道府県 

放 

送 局 

名 


1 化海道けし幌） 

3 

NHK 総合•ホし幌 

2 

NHK 教育’札幌 

1 ; HBC 札崎 


6 ; HT 巨ホし幌 


7 iTVH ホし幌 



1 化ミ毎道(函 §1)1 3 

NHK 総合.函館 

2 

NHK 教育1函館 

1 iH 目巳函館 


6 iHT 臣函館 


7 iTVH 函館 



北海道（巧川） 

3 

NHK 総合.脚 II 

2 

NHK 教育•旭川 

1 iH 臣 C 旭川 

己 iSTV 脚 II 

6 iHT 剛 II 

8 iUH 臣酬 

7 iTVH 姐 J II 



北海道（帯広） 

3 

NHK 総合•帯広 

2 

NHK 教育1帯広 

1 iH 目 C 帯広 

巳 iSTV 帯広 

目 ； HTB 帯広 

8 iUH 目帯広 

7 TVH 帯広 



北海道（訓路） 

3 

NHK 総合•訓路 

2 

NHK 教育.訓路 

1 iH 目 C 訓路 

日 iSTV 訓路 

6 ; HTB 訓路 

8 iUHB 訓路 

7 iTVH 訓路 



北海道（化見） 

3 

NHK 総合 •：! 視 

2 

NHK 教育’北見 

1 iH 目 C 北見 

己 iSTV 北見 

目 iHTB 北見 

8 iUH 目北見 

7 iTVH 北見 



北海道（室蘭） 

3 

NHK 総合•室蘭 

2 

NHK 教育1室蘭 

1 ; HBC 室蘭 

己 iSTV 室蘭 

6 ; HTB 室蘭 

8 iUHB 室蘭 

7 了 VH 室蘭 



宮城 

3 

NHK 総合.仙台 

2 

NHK 教育1胎 

1 iTBC テレビ 

8イ山台放送 

4 i ミヤギテレビ 

巳神蹄日本放送 




が:田 


NHK 総合•秋田 

2 

NHK 教育•秋田 

4 iABS 秋田放送 

8 iAKT 秋田テレビ 

5 ; AAB 欄朝日臟 





山形 


NHK 総合•山お 

2 

NHK 教育.山形 

4 ; YBC 山あ放送 

巳 iYTS 山形テレビ 

6 i テレビュー山巧 

8 i さくらんぽテレビ 




岩手 


NHK 総合•盛岡 

2 

NHK 教育•盛岡 

目 i 旧 C テレビ 

4 ;テレビ岩手 

8惟んこいテレビ 

5晋開日テレビ 




福島 


NHK 総合•福島 

2 

NHK 教育1福島 

8 i 福島テレビ 

4 i 鶴中央テレビ 

己 iKF 目福島放送 

6 i テレビュー福島 




青 森 

3 

NHK 総合•青森 

2 

NHK 教育.青森 

1 ; RAB 青森放送 

6 iATV 青森テレビ 

5青森朝曰放送 





東京 


NHK 総合まま 

2 

NHK 教育.東京 

4 i 曰本テレビ 

6 ITBS 

8スン’テレビジョン 

巳；テレビ朝日 

7 ;テレビ東京 

9 i 東京 MX テレビ 

12 i 放送大学 

神蔚 II 


NHK 総合まま 

2 

NHK 教育.東を 

4 i 曰本テレビ 

6 iTBS 

8 i フジテレビジョン 

巳 i テレビ朝日 

7 i テレビ東京 

3 iTVK テレビ 

12 i 放送大学 

群 馬 


NHK 総合ま京 

2 

NHK 教育’東を 

4 i 曰本テレビ 

6 iTBS 

8 ;7ジテレビジョン 

巳 i テレビ朝日 

7 ;テレビ東京 

3 i 群馬テレビ 

12;放送大学 

茨城 


NHK 総合.水戸 

2 

NHK 教育.東京 

4 i 曰本テレビ 

6 iTBS 

8リシ‘テレビジョン 

己 i テレビ朝日 

7 ;テレビ東を 

に;放送大学 


千窠 


NHK 総合ま京 

2 

NHK 教育’東を 

4 i 曰本テレビ 

6 iTBS 

8リシ"テレビジョン 

巳 i テレビ朝日 

7 ;テレビ東京 

3 i チバテレビ 

12;放送大学 

栃木 


NHK 齡まを 

2 

NHK 教育.東を 

4 i 曰本テレビ 

6 iTBS 

8 ;フジテレビジョン 

巳 i テレビ朝日 

7 ;テレビ東京 

3 i とちぎテレビ 

12;放送大学 

埼玉 


NHK 総合ず京 

2 

NHK 教育.東京 

4 i 曰本テレビ 

6 ITBS 

8スン’テレビジョン 

巳；テレビ朝日 

7 ;テレビ東京 

3 i テレ玉 

12;放送大学 

長野 


NHK 総合.長野 

2 

NHK 教育•長野 

4 ;テレビ信州 

己邮 n 長野朝日玻送 

6 ; SBC 信越放送 

8 ^り目3長野放送 




新漏 


NHK 総合•新漏 

2 

NHK 教育•新漏 

6 :臣 SN 

8 Inst 

4 ; TeNY テレビ新漏 

巳 i 新漏テレビ21 




山梨 


NHK 総合•甲府 

2 

NHK 教育.甲お 

4 iYBS 山梨放送 

6 iUTY 






大阪 


NHK 総合•大阪 

2 

NHK 教育’大阪 

4 ; MBS 毎日放送 

6 iABC テレビ 

8 i 関西テレビ 

1日 i よみうりテレビ 

7 ;テレビ’大販 



京都 


NHK 総含.京都 

2 

NHK 教育•大阪 

4 ; MBS 毎日放送 

6 iABC テレビ 

8 i 関西テレビ 

1日 i よみうりテレビ 

己 ； KBS 京都 



ち庫 


NHK 総合•神戸 

2 

NHK 教育1大阪 

4 ; MBS 毎日放送 

6 iABC テレビ 

8 i 関西テレビ 

1日 i よみうりテレビ 

3 i サンテレビ 



和歌山 


NHK 総合.欄山 

2 

NHK 教育•大阪 

4 ; MBS 毎日放送 

6 iABC テレビ 

8 i 関西テレビ 

1日 i よみうりテレビ 

己 i テレビ和歌山 



奈良 


NHK 総合•奈良 

2 

NHK 教育’大阪 

4 iMBS 毎日放送 

6 iABC テレビ 

8 i 関西テレビ 

1日 i よみうりテレビ 

9 i 奈良テレビ 



お質 


NHK 総合•大津 

2 

NHK 教育’大阪 

4 ; MBS 毎日放送 

6 iABC テレビ 

8 i 関西テレビ 

1日 i よみうりテレビ 

3 ; BBC びわ湖放送 



広島 


NHK 総合•広島 

2 

NHK 教育1広島 

3 iRCC テレビ 

4 i 広島テレビ 

己ぶ島ホ-ムテレビ 

8 ITSS 




岡山 


NHK 総含•岡山 

2 

NHK 教育•岡山 

4剛哪邮テレビ 

日 ； KSB 額戸喊每放送 

6 iRSK テレビ 

7すレビせとうち 

8 iOHK テレビ 



香 JII 


NHK 総合•高松 

2 

NHK 教育’高松 

4神哪邮テレビ 

5 ; KSM 剛海破送 

目 iRSK テレビ 

7すレビせとうち 

8 iOHK テレビ 



島根 

3 

NHK 総合•松江 

2 

NHK 教育•松江 

8山陰中央テレビ 

6 iBSS テレビ 

1旧本海テレビ 





鳥取 

3 

NHK 総合•鳥取 

2 

NHK 教育1鳥取 

8 ;山陰中央テレビ 

6 iBSS テレビ 

1旧本海テレビ 





山曰 


NHK 総含•山 □ 

2 

NHK 教育•山 □ 

4 iKRY 山□放送 

3 iTYS テレビ山 □ 

已 iYAB 山□朝日 





愛知 

3 

NHK 総合.術屋 

2 

NHK 錦•術屋 

1 i 東海テレビ 

己 iCBC 

6ゾ〜テレ 

4 i 中京テレビ 

lOi テレビ愛知 



S 重 

3 

NHK 総合•建 

2 

NHK 錦•侃屋 

1;東海テレビ 

己 ICBC 

6 ; メ〜テ レ 

4 i 中京テレビ 

7 重テレビ 



岐阜 

3 

NHK 総合•岐阜 

2 

NHK 錦•術屋 

1 i 東海テレビ 

己 iCBC 

目ゾ〜テレ 

4 i 中京テレビ 

8 i 岐阜テレビ 



石川 

T 

NHK 総合.金お 

2 

NHK 教育.金お 

4 ;テレビ'患尺 

5 ;北陸朝曰放送 

6 ;MR 日 

8 i 石川テレビ 




詩岡 

T 

NHK 総合•静岡 

2 

NHK 教育.静岡 

6お臣 S 

8 i テレビ静岡 

4 ;静岡第-テレビ 

己；静酬日テレビ 




福井 

T " 

NHK 総含•福井 

2 

NHK 教育•福井 

7 iFBC テレビ 

8 ;福井テレビ 






冨山 

す 

NHK 総合•冨山 

2 

NHK 教育.富山 

1 ;KNB 北日本放を 

8 IBBT 訓テレビ 

6ずュ-リリ乃レビ 





愛媛 

T 

NHK 総合•お山 

2 

NHK 教育1松山 

4 ;南海放送 

5 ;愛媛朝曰 

6 i おいテレビ 

8 i テレビ愛媛 




徳島 


NHK 総合•徳島 

2 

NHK 教育1徳島 

1 i 四国放送 







高 知 

T " 

NHK 総合•高知 

2 

NHK 教育•高知 

4 i 高知放送 

6 i テレビ高知 

8でんさんテレビ 





お岡 

す 

NHK 総合•福岡 

3 

NHKi 合.北九州 

2 iNHK 教育•福岡 

2 ;NHK 教育.化九州 

1 ; KB 饥删日臟 

4 iRKB 毎曰放送 

己^目吕福岡放送 

7 ; TVQ 九州放送 

8 ; TNC テ比祉本 

熊本 

T 

NHK 総合•熊本 

2 

NHK 教育•熊本 

3 ; RKK 熊 本 放送 

8 iTKU テレビ熊本 

4 が T くまをと県民 

5 : KA 目熊補日腮 




長崎 

T 

NHK 総合•長幢 

2 

NHK 教育1長崎 

3 i NBC 長崎放送 

8 ; KTN テレビ長崎 

己 ^ 張敞化臟 

4 ; NIBi || 隙テレビ 




鹿！/。巧 

す 

NHK 総合.献日し島 

2 

NHK 教育 •鹿 児 島 

1; MB 輔日本放送 

8 iKTS 胞日し島テレビ 

己が嘘お島放送 

斗 iKYT 鹿驅顏 TV 




宮崎 

T " 

NHK 総合•宫崎 

2 

NHK 教育1宮崎 

6 iMRT 宮崎放送 

3 iUMK テ レ蜡崎 






大分 

T 

NHK 総合•大分 

2 

NHK 教育’大分 

3 ;日 BS 大分放送 

4 iT 日 S テレビ大分 

己； 日 AB 大分朝日臟 





佐質 

T 

NHK 総合•佐賀 

2 

NHK 教育1佐賀 

3 iSTS ヴガテレビ 







沖縄 

T " 

NHK 総合•那覇 

2 

NHK 教育1那覇 

3 iRBC テレビ 

5 iQA 酣删曰腮 

8 神縄テレビ(日 TV ) 






地上デジタル放送のチャンネル-覧表 
デジタル放送について 
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地上アナ □ グ放送の地域〕一 


ド-覧表 


地上アナ□グ自動 HE みで入力する r 地域コード」の一覧表です。 

地域 コー ドが複数ある都市の場合はいずれかの コー ドで設定し、映りが悪くなる場含はちラーちの コー ドで設定し直してください。 

(例）^ — チヤンネルボタン… リモコンのチヤンネルボタン 

—放送局 . その都市で受信できる放送局名 

、受信チャンネル ……放送局のチャンネル番号 


•刷は a •巧同到言の場合、ケープルテレビをご覧になっている場合、地域コードは入力せずに r -」のままでず。 

•受信チャンネルが変更になった場合は、「地上アナ□グ手動」で r 還局」のま号を新しいチャンネル番号に変更してください。 


，ンネルボタン 

^ I 厂 


j 臨道 

ホし幌 

001 

化海道放を 


NHK 総合 

3 

テレビ北海道 
1フ 

札幌テレビ 



化巧道义化 
乙フ 


:!ヒ海道テレビ 
35 


NHK 教育 
12 

ミエ別 

133 

化海道な T 送 


NHK 総合 

3 


本し幌アレビ 
5 



化巧ち义化 
2フ 


化’巧ちアレビ 
35 

アレビ化巧ち 
17 

NHK 巧育 
12 

函館 

052 

テレビ化巧道 
21 

化巧道义化 
2フ 

化ミ毎道テレビ 
35 

NHK 総合 

4 


化巧道巧送 
6 




NHK 教育 

1 〇 


ホし幌アレビ 
12 

か樽 

124 


NHK 教育 

2 


化游坦テレピ 

4 

化巧道夕化 
26 


机•棋テレビ 
7 


北巧道巧を 
白 


NHK 殺合 
11 

テレビ化巧ち 
24 

脚 II 

048 


NHK 巧育 

2 

化ミち道文化 
37 

アレビ化ミち道 
33 

化ミ毎道了レビ 
39 


札幌了レビ 
7 


NHK お合 
白 


化ミ毎道がを 
11 


名寄 

134 




NHK 総合 
4 


札幌了レビ 
6 

化巧ちテレビ 
24 

北巧ち义化 
26 

テレビ化巧ち 
33 

化巧ち巧送 

1 〇 


NHK お育 
12 

稍内 

1 吕已 


化巧道义化 
2色 


NHK 総合 
2 S 


ホし幌了レビ 
22 


化;巧道ァレビ 
乙4 


化海道放を 

1 〇 


NHK 教育 
30 

化見 

049 


NHK 教育 

2 


化巧ち了レビ 
61 

化海ち巧化 
己9 


化惕ァレビ 
フ 


NHK が合 

S 


百3 


網走 

066 

化海道放送 


NHK 総合 

3 


札幌テレビ 
5 


化ミ毎道义化 
2フ 


化5毎道テレビ 
35 



NHK 教育 

1乙 

室蘭 

13 已 


NHK 教育 

2 

化巧ち父化 
37 


化巧ちアレビ 
39 


札棋テレビ 
フ 


NHK が合 

S 


化海道放送 

テレビ化巧ち 
2 S 

苦か牧 

123 


NHK 巧育 
49 


化巧道了レビ 
61 

化海道文化 
已3 


札幌了レビ 
己7 


NHK お合 
已1 


化ミ毎道放を 
已己 

了レビ: i 愧道 
47 

帯広 

050 

化巧ち义化 
32 


化巧ちテレビ 
34 

NHK 総合 

4 


化海ち瓶を 




キし巧テレビ 

1 〇 


NHK 教育 

1乙 

卻瞄 

051 


NHK 教育 

2 

化海道アレビ 
3白 

化巧道义化 
41 



札幌了レビ 
フ 


NHK 総合 

S 


化巧道巧を 
11 


青森 

青森/弘前 

002 

青巧巧を 


NHK 総合 

3 

青森朝曰 
34 

NHK 巧育 

5 







青森了レビ 
38 

八戸 

053 




青森朝曰 
31 



NHK 教育 
フ 


NHK が合 

S 


青森ほ送 
11 

青森テレビ 
33 

むつ 

101 




NHK 総合 

4 

育巧朝曰 
已居 

音森了レビ 
5 S 

着手めんこし、 
29 



青巧放ち 

1 〇 


NHK 巧育 
12 

岩手 

盛岡 

003 

東化放送 



NHK 総合 

4 


岩を巧送 

6 


NHK 巧育 

8 

岩手朝曰 
31 

了レビ岩手 
35 


岩手めんこし、 
33 

室石 

071 


NHK 殺合 

2 


ち手朝曰 
62 


岩手めんこい 
60 


テレピ岩手 
58 


岩手放を 

1 〇 


NHK 教育 

1乙 

二戸 1 

136 


岩手放を 

2 



NHK 総合 

5 



岩手めんこい 
29 

岩手朝曰 

2フ 

了レビ岩手 
37 


NHK あ育 
12 

二戸 2 

137 


岩手巧を 

2 



NHK 総合 

5 



岩手めんこし、 
29 

岩手朝曰 
61 

了レビ岩手 
3フ 


NHK お育 
12 

宮城 

仙台/石巻 1 

004 

東化巧を 


NHK 総合 

3 


NHK 教育 

5 


東曰本放送 
32 


宮城テレビ 
34 



仙台放送 

1乙 

石卷吕 

072 

東化放ち 
59 


NHK お合 
51 


NHK 巧育 
49 


東曰本巧送 
61 


含が了レビ 

55 



仙台巧を 
57 

気仙沼 

102 


NHK 総合 

2 


東化がを 

4 


仙台巧送 
巨 


宮城了レビ 
3フ 


NHK 教育 

1〇 


東日本放送 
43 

か:田 

秋田 

00 已 


NHK 教育 

2 



が田朝曰 
31 




NHK 総合 

S 


が田放を 
11 

が田テレビ 
3フ 

大館 

054 

青森が送 



NHK 総合 

4 

秋田朝曰 
己9 

が田巧送 

6 


NHK 巧育 

S 




が田アレビ 
5フ 

大巧 

138 


NHK 教育 
43 



が田朝曰 
41 




NHK 総合 
45 


が田巧を 
47 

が田アレビ 
51 

山お 

山お 

006 


さくらんぼテレビ 
30 


NHK 巧育 

4 


テレビユー山お 
36 


NHK 総合 

8 


山お巧送 

1〇 


山おテレビ 
38 

米ミ尺 

13 白 


ごぐ5んぽテレビ 
60 


NHK 巧育 
已〇 


アレビユー山形 
56 


NHK が合 
52 


山お放ち 
54 


山おアレビ 
58 

鶴岡 

05 已 

山お放送 


NHK 総合 

3 


ごく b んぽアレビ 
24 

NHK 巧育 
巨 


ァレビュー山お 
22 




山おアレビ 
39 

酒田 

140 

山お巧を 

でくらんぼテレビ 
24 

NHK お合 



NHKiSi 育 
巨 


テレビュー山巧 
乙2 




山おテレビ 
3白 

福島 

福島 

007 

東化が送 

NHK 教育 

2 


アレビュー洁島 
31 


福島中巧 
33 



NHK 総合 

9 

福島が送 
35 

お島了レビ 
11 

仙台放を 
12 

会ま若松 

056 

NHK 総合 


NHK 巧育 

3 

アレビュー福島 
47 


福島アレビ 
6 


福島中み 

3フ 


福島巧を 
41 


仙台巧を 
12 

し、わを 

057 


テレビューお島 
32 


NHK 総合 

4 


福島中巧 
34 


福島テレビ 
8 


NHK 教育 

1〇 


福島巧送 
36 

郡山 

141 


NHK 教育 

2 


テレビューな島 
31 


ち島中巧 
33 



NHK お合 

a 

福島放ち 
35 

ち島了レビ 
11 


茨城 

水戸 

008 

NHK 総合 
44 


NHK 教育 
46 

日本了レビ 
42 


TBS アレビ 
40 


フジ了レビ 
38 


了レビ朝日 
36 


了レビ東京 
3乙 

曰立 

073 

NHK お合 
52 


NHK 教育 
50 

日本テレピ 
已4 


TBS テレビ 
56 


フジテレピ 
58 


テレビ朝日 

60 


テレビ東京 
6乙 

栃木 

宇都宮 1 

00 白 

NHK 総を 
29 


NHK 教育 
27 

曰本アレビ 
25 

とちぎ TV 
31 

TBS アレビ 
23 


フジ了レビ 
21 


了レビ朝日 
19 


了レビ東京 

1フ 

宇都宮吕 

201 

NHK お合 
51 


NHK 巧育 
49 

日本アレピ 
百3 

とちぎ TV 
31 

TBS 了レビ 
5百 


フジ了レピ 
5フ 


了レビ朝曰 
41 


了レビま京 
44 

矢板 

吕 02 

NHK 総を 
40 


NHK 教育 

月 n 

日本テレビ 

gR 

とちぎ TV 
月月 

TBS テレビ 
4 P 


フジテレビ 

4円 


テレビ朝日 

FiR 


テレビ東京 

R 1 


- CATV (ケ-ブルテレビ) 放をについて- 

このテレビでは CATV 1 3チヤンネルか563チ 
ヤンネル ( C ] 3〜 C 日 3) の放送を受信すること 
がでさます。（受信はサービスの巧われている 
地域のみ巧能です。） CATV を受信するときは、 
使用する機器ごとに CATV 会社との受信契約が 
必要です。さらに、スクランブル放送の受信に 
は、ホームター S ナル(アダプター)が必要です。 
くわしくは CATV 会社にお問をわせください。 


74 


-共同受信の場をについて- 

マンシヨンなどで共同受信(壁に 
アンテナコンセントがある）の場 
含、どんな放送が受信できるか、 
管理人または管理会社にお問合わ 
せください。チャンネル表示と画 
面の内容が一致しないときは、地 
上アナ□グ手動で設定をし直すこ 
とがでさます。 laigi # 










































































群馬 


埼玉 


前橋 
桐生 
伊勢崎 



NHK お合 
百2 

NHK 総合 


NHK 教育 
已〇 

NHK^W 

已フ 

NHK 巧育 
50 


NHK 教育 
呂〇 

NHK 巧育 
4白 

NHK^W 

3 


曰本テレビ 
54 

日本テレビ 
已3 

日本テレビ 

54 


曰本テレビ 

54 

日本テレビ 
已3 

曰本テレビ 

4 


お馬テレビ 
48 

群■馬テレビ 

41 

お馬テレビ 
48 


群馬テレビ 

48 

群馬テレビ 
47 

巧を大学 
1居 


巨居 40 

TBS テレビ 
55 

TBS テレビテレビ巧玉 
已6_38一 


TBS テレビ 
已6 

TBS テレビ 
55 

TBS テレビテレビ巧玉 
38 


58 

フジテレビ 

35 

フジテレビ 
58 


フジテレビ 

58 

フジテレビ 

已フ 

フジテレビ 
S 


テレビ埼玉 
38 


テレビ朝日 

60 

テレビ朝日 
已9 

テレビ朝日 

60 

テレビ朝日 
色〇 

テレビ朝日 
已9 

テレビ覇日 


局崎 

沼田/富岡 
さいたま(浦邮 


143 
1吕吕 
011 


NHK 総合 
33 

NHK お合 
51 

NHK 総合 
已1 


MX テレビ 
14一 


NHK 教育 
3已 

NHK^W 

3已 

NHK 巧育 
4白. 


曰本テレビ 

25 

日本テレビ 
已3 

曰本テレビ 

53 


テレビ埼玉 
28 

テレビ埼玉 
30 


TBS テレビ 
23 

TBS テレビ 
己5 

T 己 S テレビ 
呂5 


フジテレビ 

21 

フジテレビ 
已7 

フジテレビ 
5フ 


テレビ朝日 

19 

テレビ朝日 
已9 

テレビ朝日 

已9 

テレビ朝日 
1〇 

テレビ朝日 
已9 

テレビ朝日 




熊谷1/巧玉1 
熊谷2/お玉2 
秩父 


07巨 
204 
144 


MX テレビ 
14 


MX テレビ 

14. 


NHK 教育 
3 

NHK 巧育 
4白 

NHK^W 

3 


日本テレビ 

4 

日本テレビ 
已3 

曰本テレビ 

4 


巧ち大学 
1居 

千まテレビ 
3白 

巧を大学 
1居 


TBS テレビ TVK テレビ 
居 42 

TBS テレビ 
55 

TBS テレビ TVK テレビ 
42 


フジテレビ 

S 

フジテレビ 

已フ 

フジテレビ 
S 


テレビ埼玉 
4フ 


千葉 
東京 

欄 


千葉 

緋子 

東京 


012 

077 

013 


NHK 総合 


NHK 総合 
49 

NHK 総を 
33 

NHK お合 


MX テレビ 
61 


MX テレビ 
14 


NHK 巧育 
4フ 

NHK^W 

29 

NHK 巧育 
3 


日本テレビ 

51 

日本テレビ 
35 

曰本テレビ 


巧送大字 
1色 


TBS テレビ 
53 

TBS テレビ 
3フ 

TBS テレビ TVK テレビ 
42 


フジテレビ 

55 

フジテレビ 

31 

フジテレビ 
S 




テレビ朝日 

已フ 

テレビ朝日 
4已 

テレビ朝日 


ニレビ埼玉 
一 3 S 


を摩 

八王子 
横浜 


20巨 
205 
014 


NHK お合 
百2 

NHK 総合 
33 

NHK 総合 
33 


NHK 教育 
呂〇 

NHK 巧育 
2白 

NHK^W 

29 


4 


日本テレビ 

54 

日本テレビ 
35 

曰本テレビ 


巧ち大学 
1色 


TVK テレビ 


TBS テレビ 
已6 

TBS テレビ 
3フ 

TBS テレピ 
3フ 


フジテレビ 

58 

フジテレビ 
3白 

フジテレビ 
3白 


色 Q 



横おみなと 
茅ケ崎 
平塚 


116 
145 
079 


yK テし 
48 


テレ 


曰 


NHK お合 
4フ 

NHK 総を 
已2 


NHK 巧育 
4白 

NHK^W 

呂〇 

巧馬テレビ21 


35 

曰本テレビ 

51 

日本テレビ 
已4 

テレビ新漏 
23 


^レビ 


TBS テレビ. TVK テ 
53 61 

TBS テレビ TVK テレビ 
己ち_46 


フジテレビ 

55 

フジテレビ 
已8 

NHK 総合 
S 


テレビ朝日 

41 

テレビ朝日 
41 


TVK テレビ 
31 


テレビ朝日 

己フ 

テレビ朝日 
色〇 

巧漏お合 
3呂 


テレビ東京 
已9 

テレビ東京 

62 

NHK 巧育 
12 


新谓 

miT 


秦野 
か田原 
新漏/長岡 


127 
12巨 
015 


NHKMS 

3 


新漏おを 
33 

新满総合 

チュー U ツフテレビ ■ 

32 


テレビ新漏 
2フ 

NHK 総合 


新為巧送 
1〇 

巧谓テレビ吕1 
3フ 

NHK»W 


■巧為テレビ21 

3フ 

NHK 教育 
12 

■ 百山テレビ 

34 


上越谓江津） 

ち中 
巧口 

富山 


080 
114 
01巨 


テレビ新满 
2フ 


NHK 総合 
3 


NHK 教育 

I 〇 


チューリッフテレビ 
32 


言止 i テレビ 

34 


局 岡 081 


石川 


金お 


017 

147 


化曰本放を 


:別をレ*^ 


NHKmm 

呂 




テレビ金ミ尺 

す。ビを巧 ■ 


I りテレヒ 

37 


化陸朝日 
59 


NHKl ^ g ^ 

白 


33 

=レビ金ミ 
百フ 


m ~~北陸巧を 


ゴ-ヒ睦韋 S 曰 

25 


石川テレビ 
呂5 


t 尾 


082 


■福井テレビ 

NHK 巧育 


福井 
敦賀 


018 

083 


NHK 教育 
3 


巧井テレビ 

ち主テじ亡 


山梨巧ち 
已 


TBS テレビ' 

e 


テレビ山梨 
3フ 




フジテレビ 

S 


テレビ朝日 

1〇 


テレビ東京 

12 


山梨 


019 


長野 


長野1 

長野吕 


119 

020 


NHK お合 

44 

NHK 総合 
2 


NHKi ^^ 

44 


長巧巧曰 

己〇 

長巧朝曰 

20 


テレビ信巧 r 

40 

テレビ信研" 


長野朝曰 

50 


30 

テレビ信 
48 


長野放を 

42 

長巧巧を 
38 




NHK 巧育 

4色 

NHKSW 

白 


信巧巧巧 

48 

信お巧送 


NHKIOT 

46 


居越巧巧 
40 


が本 


067 


号レビ信州' 

已白 

テレビ信州 
42 


長お放巧 
4フ 


長巧朝曰 
61 

長ち朝日 

44 


岡谷/誠訪 
飯田 


146 

058 


NHK 総合 
39 


申吾 P 曰本 

呂 


量 




歧旱放送 
3フ 


NHK 巧育 
9 


を古屋テレビ中京テレビ 

35. 


岐阜 


静岡 


岐阜 


021 


巧巧テレビ 
1 

東海テレビ 


25 

ビ童 

一25 


!テレ 
33 


中巧テレビ 
3已 

中をテレビ 
3己一 


岐旱放を 
3フ 


を古屋テレビ NHKii お合 
11 39 

岐阜巧ちを古屋テレビテレビ愛知 
3フ 11 25 


き務原 

大垣 


084 

150 


中京テレビ 
2居. 


政旱巧を 
28 


NHK お合 
39 


与重テレビ 
33 


NHK 機合 
4 


を古屋テレビ ■ 

居 


中部日本 
S 




東巧テレビ 
1〇 


NHK^W 

12 


中津川 


109 


NHK^W NHK ^^ 中部曰本 


NH 資育 


を古屋テレビ 


中京テレビ 
26 

静岡朝日~ 

33 


岐旱巧を 
一38 


巧山 

静岡 


108 

022 


NHK^W 

2 


静岡第一 
31 


お岡第一 
31 


爵岡朝曰 

33 


テレ盖静岡 


NHK 緒合 
白 


NHK 総合 
9 


テレビ扇面 

35 


清水/賊軍149 


NHK 巧育 
44 

NHK 巧育 
3 


NMK 総合 
42 

NHK 総合 


■■静岡巧ち 

40 

静岡放を 


■■静岡第一 

24 

静岡第一 
48 


静岡朝日 
2色 

爵岡朝曰 

50 


テレビ静岡 
38 

テレビ話岡 

已8 


藤ほ 
島田 


106 

105 


東巧テレビ 


静岡第一 
30 


NHK 機合 
4 


や部日本 
呂 


を岡巧巧 
居 


NHK^W 

8 


静巧巧曰 
2 S 


レビ语田 

34 


お松 


059 


静岡第一 
2フ 


静岡朝日 
29 

NHK^W 

54 . 


テレビ静岡 
39 

静岡第一 
2フ 




NHK 総合 
已2 

お巧朝日 




富± 
實±宮 


103 

148 


NHK^W 

2 


静岡第一 
31 


静岡朝曰 

33 


23 

^レビ静巧 
3己 


テレビ巧岡 
39一 


NHK 緒合 
百2 


NHK 総合 
9 


静岡巧を 
41 


沼津 


I 12 


NMK 総合 
S 3 










己島 


104 


テレビ憂巧] 

25 


E ； 重テし 

33 




を古屋テレビ中京テレビ 


愛知 


名古屋 023 


東巧テレビ 
5居 


NHK^S 

呂4 


や部日本 
62 


中京テレビ 
百8一 


NHKIOT 

已〇 


■を古屋テレビ^ 

60 


35 

^レビ爱 
52 


豊橋 085 


東巧テレビ 
5フ 

東海テレビ 
56 


NHK 総合 
己3 

NHK 総合 
己4 


テレビ愛知 
49 


中部曰本 
已已 

や部日本 
62 


中をテレビ 
已白 

中巧テレビ 
已8 


を古屋テレビ 
61 

を舌居テレビ 

60 


豊田 

^jir 


113 
151 


東海テレビ 


NHK お合 
31 


申氧5曰本 

己 


テレビ愛巧] 
25 


量 




NHK^W 

50 


NHK 巧育 
9 


£ちテレビ 
33 


テレビを巧 
己2 


中京テレビ 
35 


王重 


津 


024 


巧巧テレビ 
5フ 

NHK 教育 
50 


NHK お合 
己3 

NHK 総合 
已2 


造テレ 
一已9 


■■中部日本 ■ 

百己 

中京テレビ 
已4 


!テレ 
33 


を古屋テレビ 


■ 中巧テレビ 

47 _ 

各を屋テレビ 

百色 


NHK 巧育 
49 

兰重テレビ 
58 


を古屋テレビ 
61 _ 

甲客旧ボ 

60 


伊勢 
を張 


086 

107 


NHKi ^^ 

乙8 - 


毎曰巧を 
3ち 


巧曰巧ち 
38 


巧西テレビ 

40 


びわこ放ち 
30 


読売テレビ 
42 


東ミちテレビ 
色2 


NHK^W 

46 


滋賀 


大津 


02已 


KBS 京都 
14 


NHK 総合 
52 

NHK 総合 
4白 




毎曰放送 
已4 

ち曰巧を 
55 


朝日放送 
58 

朝日巧ち 
5フ 


3 


KBS 京都 
34 

KBS 京都 
34 


関西テレビ 
60 

巧西テレビ 

59 


読売テレビ 
62 

読巧テレビ 


NHK 教育 
己〇 

NHK^W 

51 


彥根 

湖南/甲賀 


087 

110 


NHK 総合 
32 


K 巳 S 京皂 

34 


毎日放送 
4 


朝日放送 
ち 


関西テレビ 

8 


びわこ放ち 
百3 


责売テレ 

1〇 


NHK 教育 
12 


京都！ 


02巨 


京都吕 
山巧 


120 

121 


びりぶ放ち 


NHK 叛合 


NHK 総合 
5乙 


B 教ち 


NHKi ^^ 

2 


KBS 京都 
62 


KBS 京巧 
34一 


ち曰巧ち 

毎日放送 
54 


19 

含レピ^曲 

一19 


毎曰巧巧 
4 


テレビ天阪 

19 


朝日放送 
已6 


朝日巧ち 
居 


関西テレビ 
58 


巧西テレビ 

8 


ヴンテレビ 
3色 


読巧テレビ 
1〇 

読売テレビ 
60 


読巧テレビ 
〇 


NHK 巧育 
已〇 


NHK^W 
12 


宇治 1已2 


NHK 総合 
43 

NHK 総合 
50 


毎曰放送 

ち曰巧を 
54 


朝日放送 
35 

朝日巧ち 
58 


KBS 京都 
41 

KBS 京都 
呂居 


関西テレビ 
3フ 

巧西テレビ 

60 


読売テレビ 

読巧テレビ 
62 


NHK 教育 
4已 

NHK^W 

己 2. 


亀岡 
福知山 


128 


NHK 総合 
51 


KBS 京都 
己フ 


毎日放送 
53 


朝日が送 
55 


関西テレビ 

5白 


NHK ま ft 育 
49 


舞鶴 08 S 


巧;713了し 
色1 


ンネルボタン 

~ I ~ 7~ 


醒都市をコ地-域ド 


地上アナ□グ放送の地域 n — ド-覧表 


お知5せ 


175 
























































































地上アナ□グ放送の地域コードー覧表(つづき) 


醒都巿ち戦 


，ンネルボタン 






;1 7 1 

8 

1 9 

10 

11 

1 12 


大阪 

大阪 

027 


NHK おを 

2 

了 レ 

1白 

巧日放送 

4 

ザンアレヒ 
3色 


KBS 京都 
34 

関西了レビ 
S 


読壳了レビ 

1〇 


NHK 巧育 
12 

枚ち 

〇巨扫 


NHK 叛合 

2 

テレビ大阪 
21 

ち曰巧を 

4 

サンテレビ 
36 

朝曰巧送 

6 

KBS 京都 
34 

関西テレビ 
8 


読巧了レビ 

1〇 


NHK 教育 
12 

巧庫 

ネ申戸 1 

028 


NHK 総合 
28 

サン了レビ 
3色 

ち曰巧送 

18 

了レビ大阪 
19 

朝曰放を 
20 


関西了レビ 
22 


読売了レビ 
24 


NHK 巧育 

2色 

神戸吕 

027 


NHK が合 

2 

テレビ大阪 

1白 

毎曰巧を 

4 

ヴン了レビ 
3色 

朝曰巧送 
居 

KBS 京都 
34 

民!西了レビ 
S 


読巧了レビ 

1〇 


NHK 教育 
12 

神戸 3 

吕〇フ 


NHK 総合 
28 

サンテレビ 
3色 

ち曰放送 
31 

テレビ大阪 
19 

朝曰放送 
41 


関西テレビ 
43 


読売了レビ 
4フ 


NHK 教育 

4己 

神戸灘 

1 已 4 


NHK 機合 

5乙 

サン了レビ 
62 

ち曰巧を 
54 


朝曰放を 
56 


民!西アレビ 
58 


読巧了レビ 
色〇 

了レビ大阪 

1白 

NHK 教育 
百〇 

JI 晒 

129 


NHK 総合 
23 


ち曰放を 
35 


朝曰放を 

3フ 


関西了レビ 
39 

ヴン了レビ 
33 

読売了レビ 
41 


NHK 教育 
31 

明石/化淡 

11 扫 


NHK 機合 
51 

ヴンテレビ 
百已 

ち曰巧を 
已3 


朝曰巧送 
已フ 


関西テレビ 
己9 


読荒テレビ 
61 


NHK 教育 
49 

加な II 

1 已已 


NHK 総合 
51 

サン了レビ 
已已 

ち曰放送 
53 


朝曰放を 
已フ 


関西了レビ 
已9 


読売了レビ 
61 

了レビ大阪 
19 

NHK 巧育 
49 

姫路/豊岡/お崎 

089 


NHK が合 
50 

ヴン了レビ 
百居 

毎曰巧を 
54 


朝曰巧送 
58 


庚!西アレビ 
色〇 


読巧了レビ 
色2 


NHK 教育 
百2 

王木 

130 


NHK 総合 
44 


ち曰放送 
34 


朝曰放送 
38 


関西テレビ 
40 

ヴンテレビ 
3巨 

読売テレビ 
42 


NHK 巧育 

4色 

奈良 

奈良 

029 


NHK お合 
乙 


ち曰放を 

4 

アレビ大お 
19 

朝曰放を 

6 


民!西アレビ 
S 


読売了レビ 

1〇 

を良了レビ 
5百 

NHK 教育 
12 

生駒 

090 


NHK 総合 

2 

奈良了レビ 
2色 

ち曰放を 

4 


朝曰放を 

e 


関西了レビ 
S 


読売了レビ 

1〇 


NHK 巧育 
22 

五條 

1 已 3 


NHK 機合 
43 

テレビ大阪 
19 

ち曰巧を 
33 

KBS 京都 
34 

朝曰巧送 

3已 

奈良テレビ 
41 

関西テレビ 
37 

ヴンテレビ 
3巨 

読黄テレビ 
39 


NHK 教育 

4已 

和歌山 

ネ□歌山 

208 


NHK 総合 

3乙 


ち曰放送 

4乙 

アレビ和歌山 
30 

朝曰放を 
44 


関西了レビ 
46 


読売了レビ 
48 


NHK 巧育 

2已 

海南/田辺 

091 


NHK が合 
50 

アレビか敢山 

百居 

毎曰巧を 
54 


朝曰巧送 
58 


庚!西アレビ 
色〇 


読巧了レビ 
色2 


NHK 教育 
百2 

鳥取 

鳥取 

031 

B 本ミ毎テレビ 


NHK 総合 

3 

NHK 教育 

4 






山陰放送 
22 


山陰中巧 
24 

米子 

092 

曰本巧アレビ 
30 

山陰中巧 
34 



NHKy おさ（烏取） 
32 

NHK おさ馆巧） 
6 




山陰巧を 

1〇 


NHK 教育 
12 

島根 

粒江 

032 

曰本巧了レビ 
30 





NHK 総合 

S 


山陰中巧 
34 


山陰放を 

1〇 


NHK 巧育 
12 

お田 

061 


NHK 機合 

2 

曰本巧テレビ 
百4 


山陰放送 



山陰中巧 
已8 

NHK 巧育 

3 




岡山 

岡山 

033 

アレビせとつち 
23 


NHK 巧育 

3 


NHK 総合 
百 

瀬尸巧ミ毎放送 
2已 

岡山ほ送 

3已 


西日本巧送 
9 


山陽巧送 
11 


ま山 

093 


NHK が合 

2 

アレビせとラち 
百居 

西日本放ち 
58 

岡山巧ち 
60 

巧尸内海巧を 
色2 

山陽放ち 
フ 





NHK 教育 
12 

苗岡 

1 已 6 


NHK 総合 

2 


NHK 教育 

4 

テレビせとラち 
19 

山陽がを 

6 



西日本放送 

1フ 

瀬戸巧’;毎巧送 
21 

岡山巧送 
60 


広島 

広島 

034 

了レビ新広島 
31 


NHK 綜合 

3 

中国巧を 

4 



NHK 巧育 
フ 


に島ホームアレビ 
3百 



広島了レビ 
12 

吳 

131 

NHK 巧育 


広島ホームアレビ 
24 


広島アレビ 
5 


アレビ巧広島 
26 


中国放送 

3 


NHK 総合 
11 


尾道 

1 已 7 

NHK が合 



広島ホーム了レビ 
24 



NHK 教育 
フ 

了レビ巧広島 
26 


中国巧送 

1〇 


広島了レビ 
12 

福山 1 

060 

NHK お合 


アレビ新広島 
2色 


広島ホームアレビ 
24 


NHK 巧育 
フ 



中国放送 

1〇 


広島了レビ 
12 

福山吕 

115 

アレビ巧広島 
呂4 

広島ホームァレビ 
5フ 

NHK 教育 

3 


NHK が合 
呂 


や国巧ち 
フ 




広島了レビ 
11 


山 □ 

山 □ 

03 已 

NHKSft 育 

九州朝曰 

2 



山口朝曰 
2 S 


了レビ山 a 
33 

RKB 毎曰 

NHK 総合 

9 

了レビ西日本 
1〇 

山口放送 
11 


徳山/防府 

1 已 8 

NHK 巧育 




山□朝曰 
2 S 


了レビ山 □ 
38 


NHK 総合 

9 


山□巧を 
11 


岩国 

160 

NHK 巧育 




山口朝曰 
28 


了レビ山 □ 
22 


NHK 総合 

9 


山口が送 
11 


宇部 

1 已 9 

NHK^rW 

14 




山□朝曰 
31 


了レビ山 □ 
20 


NHK が合 

1色 

アレビ西日本 
1〇 

山□放ち 

1 S 


下関 

094 

山□朝曰 
21 

九州朝曰 

2 

了レビ山 □ 
33 

山□放送 

4 

お岡がを 

3己 

NHK お合(泪剛 
6 

TVQ 九州 
23 

RKB 毎曰 

NHKi ^ 合仙 □) 
39 

了レビ西日本 
1〇 

NHK 巧育仙印 
41 

NHK 教育(洁岡） 
12 

徳島 

徳島 

036 

四国巧ち 


NHK 殺合 

3 

毎曰巧を 

4 


朝曰巧送 
居 


庚!西アレビ 
3 


読巧了レビ 

1〇 


NHK 教育 
38 

香" 1 

局松 

037 

アレビせとラち 
1白 


NHK 巧育 

3白 


NHK 総合 

3フ 


瀬尸巧海巧を 
33 


西日本巧送 
41 


山陽巧送 
29 

岡山巧送 
31 

丸亀 

09 己 

アレビせとラち 
16 

山巧巧を 
18 

西日本巧ち 
20 

岡山巧を 
22 

NHK 巧育 
40 

巧尸巧巧巧ち 
42 

NHK 総合 
44 






愛媛 

お山 

038 


NHK 教育 

2 




NHK 総合 

e 


ちし1了レビ 
29 

愛媛朝曰 
乙5 

南ミ毎放を 

1〇 


愛媛巧を 

3フ 

今治 

13 吕 


NHK 教育 
30 




NHK お合 
32 


おし1了レビ 
27 

愛媛朝曰 

1フ 

南巧巧送 
34 


爱お放を 
36 

新居お 

062 


NHK 総を 
乙 


NHK 教育 

4 


南海放を 

6 

愛媛朝曰 

1 4 

ちし1了レビ 
27 




愛媛巧ち 

3色 

宇和島 

161 

NHK^rW 



おし1了レビ 
34 


NHK お合 
居 


愛お巧を 
32 

愛媛朝曰 
16 

南巧巧送 

1〇 



高知 

高知 

039 




NHK 総合 

4 


NHKISW 

6 


局巧放を 

8 


アレビ局知 
38 


局な]さんさん 
40 

中村 

096 

NHK 総合 

了レビ育巧 
32 

高知巧ち 

3 

み知さんさん 
14 







NHK 教育 
11 


福岡 

福岡 

040 

九州朝曰 


NHK 総合 

3 

RKB 毎曰 

4 

TVQ 九州 
19 

NHKISW 

e 



了レビ西日本 
3 



お岡巧ち 

3フ 

化九 1 州 

063 


九州朝曰 

2 


柏陶ぶを 
35 

TVQ 九州 
23 

NHK お合 

6 


RKB 毎日 

8 


アレビ西日本 
1〇 


NHK 教育 
12 

义留米 

100 

NHK が合 
46 

RKB 毎日 
48 

福岡放ち 
已2 

NHK 教育 
54 

九州朝曰 
百フ 

了レビ西曰本 
60 

TVQ 九州 

1 4 






大牟田 

069 

九州巧曰 
百 8 


NHK 殺合 
已3 

RKB ち日 
61 

TVQ 九州 

1 S 

NHK 教育 
50 



了レビ西曰本 
5已 



ち岡放を 
43 

行橋 

162 


九州朝曰 

5フ 

TVQ 九州 

1白 

お岡放を 
43 


NHK 総合 
49 


RKB 毎曰 
60 


了レビ西日本 
己4 


NHK 巧育 

4色 

化賀 

化賀 

041 

TVQ 九州 
14 

ヴガ了レビ 
36 

NHK 綜合 
38 

NHK あ育 
40 

RKB 毎日 
48 

福岡巧を 
己2 

九州朝曰 
57 

アレビ西日本 
居〇 

NH 撕合（瓶本） 
9 


熊本巧を 

11 


伊万里 

097 

NHK 巧育 
44 


柏岡巧を 
已2 

ヴガ了レビ 
41 

TVQ 九州 

1 4 

九州朝曰 
已フ 


RKB ち曰 
48 

NHK 総合 
51 

了レビ西日本 
色〇 

熊本放送 
11 


長崎 

長崎 

042 

NHKifcW 


NHK 殺合 

3 


長巧巧ち 
百 


長椅国除 

2百 


長崎义化 

2フ 


了レビ長崎 
3フ 


諫早 

163 

NHK 巧育 

4己 


NHK お合 

4フ 


長崎がを 

4白 


長崎国廣 
乙〇 


長崎文化 
乙4 


了レビ長崎 
42 


脚保 

070 


NHK 教育 

2 





了レビ長崎 
3百 

NHK お合 

3 

長崎义化 
31 

長崎巧送 

1〇 

長崎国房 

1フ 


熊本 

熊本 

043 


NHK 教育 

2 

熊本朝曰 

1色 

熊本県民 

2乙 


ァレビ熊本 
34 



NHK 総合 
白 


熊本巧送 
11 


八け 

164 


NHK お育 

2 

熊本朝曰 
16 


熊本巧民 
22 


つ-レビ熊本 
34 


NHK 総合 

9 


熊本巧を 

11 


水侯 

098 

NHK 巧育 


熊本朝曰 
32 

NHK 機合 

4 


白長本がを 

e 


熊本県民 
36 


アレビ熊本 
38 



大分 

大分/別府 

044 



NHK 殺合 

3 


大分巧送 
百 


了レビ大分 
36 


大分朝曰 
乙4 



NHK 教育 
12 

中ま 

099 



NHK 総合 
4 S 


大分がを 
已1 

大分朝曰 
17 

了レビホ:分 
3フ 





NHK 巧育 

4己 

宮崎 

宮崎 

04 已 



アレビ宮椅 
35 





NHK お合 

S 


宮崎巧送 

1〇 


NHK 教育 
12 

延岡 

064 


NHK 教育 

2 


NHK 総合 

4 


宮崎放を 

6 


了レビ宮崎 
39 





都城 

1 巨已 






ァレビ客崎 
35 


NHK 総合 

S 


宮崎巧を 

1〇 


NHK 教育 
12 

風ち島 

鹿巧島 

04 巨 

南曰本放ち 


NHK お合 

3 


NHK 巧育 
已 


唐児島放送 
32 


鹿巧島テレビ 
38 


お巧島読ホ 
30 


阿义根 

0 巨己 


鹿巧島読ホ 

1フ 


鹿巧島放ち 
23 


唐巧島了レビ 
35 


NHK お合 

S 


南曰本巧送 

1〇 


NHK 教育 
12 

鹿屋 

166 


NHK 教育 

2 


NHK 総合 

4 


南日本放送 
6 


鹿巧島放を 
31 


唐巧島了レビ 
33 


お巧島読売 
2己 

沖縄 

那覇 

047 


NHK が合 

P 






沖巧テレビ 
R 

な讶^朝日 

P 只 

琉球放を 
in 


NHK 教育 

1 P 


76 





















































































お手入れの前に、ぶ、ずレーザーモニター後面の主電源を切り、レーザーモニターとステーシヨンの電源プラグを巧いてく 
ださい。 


スクリーン 


表励ま、脱脂綿か柔らかし、巧で軽くおきとっ 
て < ださい。 

I 油などが:きとりにくい巧れのときは、水で薄 
めた中性洗剤に浸した巧をよく絞り、拭きと 
ったあと柔らかし、巧で仕上げてくださし、。研 
磨剤が入った洗剤は、表面を傷つけるので使 
用しないで < ださい。 

I 水滴などがかかった場合はすぐにが:きとって 
<ださい。 

そのままにするとスク U - ンの変質、変色の 
原因になります。 


• 表面にホコリがついたときは、市販の柔らか 
いブラシなどで落としてください。 

※ホコリのついた巧•化学ぞラきんで表面をこ 
するとスクリーンの表面が傷つくことがあり 
ます。 

※表面は傷つきやすいので硬いものでこすった 
り、たたいたりしないで<ださい。 


キャビネッ 


キヤビネットの表面はプラスチックがをく使われています。ベンジンやシン 
ナーなどで巧:くと変質したり、塗料がはげる原因になります。 

【化学ぞうきんご使用の際はそのを意書に従ってくださし、】 




使用禁止 


柔らかし、巧で軽く拭きとってください。 
I 巧れがひどいときは水で薄めた中 
性洗剤に浸した巧をよ < 絞りおい 
て < ださい。 



水滴などびスクリーンの表面を伝ってテレビ 
内部に浸入すると故障の原因になります。 


顯プラグ 


ほこりなどは定期的にとって<ださい。 

電源プラグにほこりがついたりコンセントの差し込みが不完全な場合は、火災の原因になります。 


掃除は、販売店に依頼してください。 

• 1年に一度くらいを目安にしてください。 

内部にほこりがたまったまま使ラと、乂災や故障の原因になります。 
とくに梅雨期の前に行うのが効果的です。 


V 



r 

3 D メガネ 



•お手入れする際は、柔らかい乾いた巧で軽く 
巧:いてください。 

※ホコリのついた巧で}式くと、レンズ(液晶シ 
ヤッター)や赤外線受光部に傷がつくことが 
あります。 


ベンジンやシンナーなどでおくと、表面が変 
おする原因になります。 

水などの液体につけないでください。 

保管の際は、湿度の高いところや、温度が高 
くなるところを避けてください。 


お手入れのしかた 


お手\つで)か、」 

地上アナ□グ放送の地域 n — ド-覧表 


お巧 S せ 
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仕様、および外観は改良のため予告なく変更ずることがありまず。 


お 名 

7已丄 T 1 

種 類 

レーザーテレビ 

電 源 

AC 100 V 已0/白 OHz 

消 

費 

電 

力 

レーザーモニター 

270 W 

主電源「切」時日 W . iJ モコン待機時0.已 W (高速起動 r 入」設定時約 39 W ) 

ステーション 

3己 W 

電源「切」で待機時〇ぶ W (高速起動「入」設定時約 6 W ) 

音芦 

実用最大出力 J 曰 TA 

10 W +10 W 

スピーカー 

(1 1 .0 cmx 4.2 cm ) x 2 

アンテナ入力 

VHF / UHF 1 軸 7 已〇不平衡お 

6 5‘110度じ3アンテナ入力 

7已0不平衡お （ C 1 已叔兼コンパーター用電源 ( DC 1已 V )出力 

受信チヤンネル 

VHF :1 〜 12 ch UHF :13 〜 62 ch CATV : Cl 3〜 C 63 ch BS デジタル： 000〜 999 ch 

110度 CS デジ'夕 J レ： 000〜 999 ch 地上デジ‘夕 J レ： 000〜 999 ch 

スクリーン 

7已 V 型 

表示画素数 

フル HD (水平1920ドット X 垂直 10 S 日ラインスムースピクチャー) 才ーバースキャン率約已％ 

有効表示領域 

幅16已.巨 X 高さ 93.1/ 对角190 .0 cm 

表示 色 

1日.7億色 

へ ッ ド ホ ン 

み3.已ステレオミニジャック1端モ（ステーション） 

ビデオ入力端テ 

(映像） 1.0 V ( p - p ) 7已〇個期負極性） 

(音芦）1已 OmV ( rms ) 八イインピーダンス 

音声出力端子 

1已 OmV ( rms ) □-インピーダンス (400 Hz 3日％変調） 

デジタル放送出力端子 

(映像） 1.0 V ( p - p ) 7已〇個期負極性） 

(音芦）2已0 mV ( rms ) □-インピーダンス （1 kHz FS -18 dB ) 

S ( S 2 ) 映像端テ 

輝度信号1 .0 V ( p - p ) (同期負極性）7已〇不平衡 
ク□マ信号0.286 V ( p - p ) (パ‘ースト信号）7已0不平衡 

D 4映像端テ 

対応水平周ミ皮数1已 .7 已 kHz , 31.已 kHz , 33.7 已 kHz ， 4ち kHz 

Y 1.0 V ( p - p ) 7已 Q 洞期負極性） 

Cb / Pb , Cr / Pr ±3已 OmV 7已 n 

H D M 1入力端テ 

ステーション： 4系統4端モ レーザーモニター:ステーション接続専用1系統1端子 

H D M 1出力端子 

ステーション：レーザーモニター接続専巧1系統1端子 

P C 入力端子 

(映像）ミニ D - SUB 1 已ピン （音声）や3.已ステレオミニジャック 

L A N 端子 

1 0 BASE - T /100 BASE-TX 

SD メモリーカード挿入 □ 

SD 力ードス□ット巧応 

1「システム端テ 

1系統1端モ 

デジタル音声(光)人力端子 

1系統1端モ 

デジタル放送音亩(光)出力端子 

1系統1端モ 

3 D ホ别線エ S ッター出力端子 

3 D 赤外線エミッター接続専用1端テ（レーザーモニター) 

レーザー規格 

レーザークラス1 

寸列 
法お 

レーザーモニター 

幅1 69.1 X 高さ1 06.4 X 奥行 38.4 cm 

ステーション 

幅 1 S .2 X 高さ 18.2 X 奧行 30.1 cm 

質量 

レーザーモニター 

71.0 kg 

ステーション 

已 .4 kg 

使用周囲温度 

0た〜40で 


•テレビの V 型 (7 已 V 型)は、有効画面の対角寸法を基準とした大ささの目安です。 

•このテレビは日本国内巧ですか日、電源電圧•放送規格の異なるが国ではお使いになれません。また、アフターサービスちできません。 

This television set is designed for use in Japan only and can not be used in any other countries . 

No servicing is available outside of Japan . 

• JIS C 61000-3-2 適合品： rJ に C 6100日- 3-2」 適合品とは、日本工業規格「電磁両立性一第 3-2 部：限度値一高調波電流発生限度値 (1 相当たりの 
入力電流が2日 A 的下の機器)」に基づを、商用電力系統の高調波環境目標レベルに適含して設計-製造した製品です。 

※本機は、「エネルギーの使用の合働ヒに関する法律槽エネ筋」対象外の製品でず。 
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お 名 

RL 1 色已03 

電 源 

DC 3 V 単4お乾電池2個 

質 量 

約13日吕（乾電池含む） 


3 

レ 

ンズち 

式 

液晶シャツター式 

D 

電 


源 

DC 3 V コイン型リチウム電池 CR 2 日2已1個 


外 

形寸 

法 

幅 17.7 X 高さ 4.1 X 奥行1已 .2 cm 


質 量 

約3已 .9 呂 （電池含む） 

力 

材 


質 

本体：欄旨 レンズ：液晶レンズ 

ネ 

使用周囲温度 

0た〜40た 


エ 3 

云 D 

睾勇 

1 線 

列お 

寸 

ま 

幅 4.1 X 高さ2.0 X 奥行 8.1 cm 

コ ー 

ド‘ 

長 

約2 m 

質 


量 

已 7 .己呂 



リモコン 


お驾せ 
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保言正とアフターサービス 


■保証書(別添付） 

• 保証書は、おず r お買上げ曰•販売店名」などの記入をお確 
かめのうえ、販売店か5お受け取りください。 

•内容をよくお読みのあと、大切に保存してください。 


保証期間は、お買上げ曰か 61 年間でず 


■ 補修用性能部品の保有期間 

• 当社は、このレーヴーテレビの補修用性能部品を製造巧切 
り後8年保ちしています。 

• 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するためにお 
要な部品です。 

■ ご不明な点や修理に関するご相談は 

• お買上げの販売店か下記の「兰菱電機ご相談窓□•修理窓 
口」にご相談ください。 


■修理を依頼されるとさは 

*1 ■故障かな？と思った！5」田回にしたびってお調べ 
ください。なお、不具合があるとさは、電源を切り、必ず 
電源プラグを抜いてか!5、お買上げの販売店にご連絡くだ 
さい。 

• 保証期間中は 

-修理に際しましては、保罰書をご提示ください。 

- f 呆罰書の規定にしたがって、販売店び修理させていただ 
さます。 

• 保証期間び過ぎているとさは 

修理すれば使用できる場合には、ご希望によりち料で修 
理させていたださます。 

点検•診断のみでもち料となることがあります。 

■ 修理料令ホ 

技術料+部品代 (+ 出張料)などで構成されてしほす。 

• 据付(接続•調整•取扱説明等)を依頼されると有料となるこ 
とびあります。 

• ご連絡いたださたい内容 


1 .nn る 

レーザー テレビ 

とお 名 

7 曰- LT 1 

3.製造番名 

保証書をご覧ください。 

4. お買上げ日 

年月 曰 

已.故障の状況 

(でさるだけ具体的に） 

6.ご住所 

(付近の目印などち） 

1 . お名前-電話番号-訪問希望曰 


取扱い-修理のご相談は、まず 

お買上げの販売店へ 


■お巧合せ窓口におけるお客様の個人情巧のお取り巧いについて 

H 菱電機株式会社は、お客様からご提供いただきました個人肩報は、下記のとおり、お取り扱いしまず。 


•お買上げの販売店にご依頼できない場合 
(転居や贈答品など）は、 

へお問い合わせください。 


1. お問合わせ（ご依頼）いただいた修埋-保守- 
工事および製品のお取り扱いに関連してお客様 
よりご提巧いただいた個人情報は、本目的なら 
びに製品品質-ヴービス品質の改善-製品情報 
のお知らせに利巧しまず。 

2. 上記利用目的のために、お問合わせ（ご依頼） 
内容の記録を残すことがあります。 


3. あらかじめお客様からご了解をいただいている 
場合および下記の場合を除さ、当れむがの第兰 
萄こ個人 I 眉報を樹共-開示することはありません。 

① 上記利用目的のために、興社グループ会社- 
協力舎社などに業務委託ずる場合。 

② 法ち等の定める規定に基づ<場合。 

4. 個人情報に関するご相談は、お問合せをいただ 
きました窓□にご連絡ください。 


受付時間36己曰24時間 


♦兰菱電機お客さま相談センター 

_ いつもサンキュー 365日 

m 0120 -139-365 围 


携帯電話 - PHS • IP 電話の場合 

云養電機お客さま相談センター 

干 154-0001 

東京都世田を区池尻 3-10-3 

FAX (03) 3413-4049 (有料） 

( 03 ) 3414-9655 

(有料） 


■ご相談対応平日 9 : 00-19 ： 00 

±•日•祝•鮮社休日9 : 00〜17 : 00 

上記 W かの時間は受付のみ巧能です。 


受付時間36己曰24時間 


♦兰菱電機修理受付センター 

M 0120 -56-8634 (無料) 

インターネット 

^ www.melsc.co.jp 


携帯電話- PHS • IP 電話の場含 

化海道-東化全域 

関東甲信越（長野県飯田地区を除く） 
静岡県"九州を域 

東日本 

修理受付センター 
FAX (03) 3424-1115 

谓料> 

( 03 ) 3424-1111 

馆料） 

長野県（飯田地区） 

東海（静岡県を除く） 

北陸•関西•中国 • 四国を域 

西日本 

修理受付センター 
FAX (06) 6454-3900 

馆料） 

( 06 ) 6454-3901 

馆料） 
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参所在地、電 i きを号などについては変更になることびちりまずので、おらかじめご了承:願いまず。 


K 09 己 


修理窓口 家電品の修理の巧合せ • 修理の依巧 


相談窓口 家電品の購入相談 • 取扱い方法 


さな口 


ご相談窓 □ • 修理窓□のご案内 (家電品) 


アフタ— 
ヴ—ビス 


巧障かな？ 



































故障かな？と思った s 


困ったと去は 


接続や操作方法びわか5ないときは、 


まず、 


「故障かな？と思った5」と「メッセージ 
表示一覧」でお調べください。 iat =}= api «> 


それでを解ミ夫しない場合は使用を中止し、 

SD 力ードを取り出してから、 
お'ず電源プラグを巧いたあと、 

V 


に相談窓山へ 

■を国どこか6でち、おかけいただけるフリーコール 

旧01 20-139-365 (無料） 

フリーコ ーJ レ 


携帯電話 ’ PHS ， IP 電話の場合 

(03) 341 4-9655 (有料） 


ご相談内容により 


r 修理窓□」田应> を 

ご紹介いたしまず。 


• r 修理窓 aj では、取扱いや据付•設置•基本設定の方法がわからない場合や、故障かどラか判断がつかない場 
合に、ご自宅へ訪問する出張サポートの受付も行っております。 


出張ヴポ S 卜（有料）の透案内 


出張サポートは、本書 ian=g> に記載の r 兰菱雷機修理窓 □_! または上記に相談窓□」のフ u - コールの音青ガイダ 
ンス「修理のご依頼区] [ S 」で受付けております。 

料金についてはお見積もりいたしまずので、上記の窓□で受付時にご相談ください。 

※な証期間中の製品故障の場合は、保証書の規定に従って無償で修巧させていただきまず。 


電源を r 入」にしてか5画面にテレビ放送などの映像が表示されるまで、し 
ば5<時間がかかります。 

•室温によって、映像び表示されるまでの時間び変わりまず。 

室温びおい場合は、電源 r ス J か6映像び表示されるまでの時間が長くなりまず。 

•高速起動の設定を r 入」にずると、待機中か5電源を r 入」にしたときに、映像が表示されるまでの時間が短くなります。（た 
だし、設定が r 切」のときと比較して待機中の消費電力び増えまず。）田 


■画面表示、ガイド、メッセージなどの細部や説明文、表現、位置などは、本書と本機で異なることびありまず。 
また、ダウン□-ドによって、本機のソフトウェアが更新されたとを、この本書の画面と本機び一致しなくなるこ 
とびありまず。 


故障かな？と思つた5 
保証とアフタ—ヴービス 


困ったとを 
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故障かな？と思った! 5 (つづき) 


■電源 


このよラなとさは… 

ここをお調べ<ださい 

参照ページ 

電源び入らない。 

• 電源プラグが抜けていませんか。 

3已 


• レーザーモニターのま電源び「切」になっていませんか。 

3已 


• ステーシヨンの電源び r 切 J になっていませんか。 

14 


• ステーシヨンの電源だけが入5ない場合、レーザーモニターやステーシヨンに HDMI 
ケーブルがしっかり奥まで差し込まれていますか。 

20 

電源が入らない。 
レーザーモニターやステー 
シヨンの電源インジケーター 
びホ屏 ii ずる、 または点打し 
ない。 

f レ-ザ-モニタ-ま電源「入」時、、 
、ステーシヨン電源「入」時 1 

• ま全のための保護回路がはた5いたことを表しています。このとき安全のためリモコ 
ンで操作はでさません。 

^電源プラグを巧いて、販売店にご相談ください。 


電源が入らない。 
レーザーモニターの電源ボ 
タンで電源が入るが、リモコ 
ンでは電源び入らない。 

• リモコンの乾電池が消耗していませんか。 

• リモコンの乾電池の 0© が逆に入っていませんか。 

•レーザーモニターのリモコン受光部に正しく向けていますか。 

•レーザーモニターのリモコン受光部に強い照明などが当っていませんか。 

19 

16 


•リモコンコードの設定が、本機とリモコンとで含っていますか。含っていない場含、リ 
モコン操作時に画面ち下に cna または cna のアイコンが表示されます。 

^欠の操作を行って、 U モコン側の設定を切り換えてください。 

- cnn び表示されたとを1」モコンのチヤンネル八と©を同時に巧す 
- eng び表示されたとを1」モコンのチヤンネル v と运)を同時に巧す 

1已7 

電源を入れてを、しばらく画 
面に映像び表示されない。 

• レーザー光源部を適正温度に調整するために、電源を入れてか6画面に映像が表示 
されるまでしば5< 時間びかかります。 

3已 


• 室温がおいときは、映像が表示されるまでの時間が長くなります。 

3已 


•高速起動が「切」になっていませんか。「切」になっていると映像が表示されるまでの 
時間が長くなります。 

14已 

レーザーモニターの電源イ 
ンジケーターが黄点!なずる。 

•室温が高く、レーザーモニターの内部が熱くなっています。 

^を電源を切って、モニター内部の温度が下がるまでお待ちください。 

13 

「 LASERVUE 」 画面が出 
ている間、本機の操作びで 
をない。 

•「 LASERVUE 」 （レーザービュー）画面が出ている間は、本機の操作はできません。 
映像が表示されるまでしば5 くお待ちください。 


急に電源び切れた。 

• 無操作節電、無信号節電び「入」になっていませんか。 

131 


•オフタイマーの設定がされていた可能性があります。 

^再度電源を入れた際、オフタイマーの設定をしていないことを確認し、同じ症状が起こ 

6ないか確認してください。 

已3 

リモコンやレーザーモニタ 
-の電源を入れると HDMI 
ケーブルでつないだレコー 
ダーの電源び入る。 

• 「リンク制御」が r 入」、「テレビ電源入連動」が「入」になっていませんか。 

一 U ア U ンク機能をより有効にお使いいただくには r テレビ電源入連動」を「入」にして 
お < ことをおすすめします。 

HDMI ケーブルで接続した他社製品ち同様に動作をするちのがあります。 

137 

リモコンで電源を切った後、 
しば5くして「カチッ」と 
音がした。 

• 電源を切った後ちデジタル放送のデータ取得の動作をしており、取得動作を終了する 
際に r カチッ J と音がしまず。 

故障ではありません。 

電源を切ってか6取得動作を終了するまでの時間は、送5れてくるデータの量に応じ 
て変化しまず。 
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■電源(つづき) 


ここをお調べ<ださい 


参照ページ 


このよラなとさは… 

ここをお調べ<ださい 

参照ページ 

映像を音を出ない。 

• ステーションの電源が切れていたり（電源インジケーターが消な）、電源プラグび巧け 
ていませんか。 

3已 


• アンテナ線が外れていませんか。 

22-25 


•入力端子の接続と入力切換ボタンの操作が含っていまずか。 

4已 


• 外部機器の接続コードががれていませんか。 

26〜32 


• 高速起動が r 切 J になっていませんか。「切」になっていると映像や音が出るまでの時 
間が長くなります。 

14已 

映像を音ち出ない。 

巧常とは異なる画面表术や 
メニュー画面が表示される。 

•レーザーモニターとステーションが接続されていますか。 

レーザーモニターとステーションを接続していないげ態でレーザーモニターの電源 
を入れると、レーザーモニター単独の画面が表示されます。 

ぉ電源を切り、レーヴーモニターとステーションを接続してください。 

14 


•レーザーモニターやステーションに HDMI ケーブルがしっかり奥まで差し込まれてい 
ますか。 

20 


• ステーションの電源が切れていたり（電源インジケーターが消丹）、電源プラグが巧け 
ていませんか。 

3已 


このよラなとさは… 


電源を切っているとさに 
「カチッ」と音びした。 

• デジタル放送のデータ取得のための動作に入るとき、巧けるときの音です。 
故障ではありません。 


電源を切ってち、レーヴー 
モニター後面のを却用ファ 
ンび止まらない。 

• 電源を切ったあとも、しば5くは;を却用ファンが回り続けます。故障ではありません。 


■ IJ モコン 

このよラなとさは… 

ここをお調べ<ださい 

参照ページ 

U モコンで操作でさない。 

• リモコンの乾電池び消耗していませんか。 

• リモコンの乾電池の 0© が逆に入っていませんか。 

19 


•レーザーモニターのリモコン受光部に正しく向けていますか。 

•レーザーモニターのリモコン受光部に強い照明などが当っていませんか。 

•デジタル放送の番組連動データびあるときやデータ番組を視聴しているときは、 

の〜風 ポタンがデータ操作に使われるため、チャンネルを切り換え5れないことが 
あ0ます。 

^チャンネル八\/や番組表でチャンネル切換をしてください。 

16 


• U モコンコードの設定が、本機とリモコンとで合ってしほずか。合っていない場合、リ 
モコン操作時に画面ち下に 031 または cna のアイコンが表示されまず。 

イ欠の操作を行って、1」モコン側の設定を切り換えてください。 

- cnn び表示されたとさ1」モコンのチャンネル八と©を同時に巧す 
- 03 び表示されたとを U モコンのチャンネル v と@を同時に巧す 

157 

チヤンネル /w で、特定の 
チヤンネルだけ選べない。 

• スキップされていませんか。 

^選びたいチャンネルのスキップを解除してください。 

13〜日2、 C 1 3〜 C 日3チヤンネルは工場出荷時にスキップされています。 

1已〇〜1己1 • 

1已巨 


■ テレビを見ているとを 


故障かな？と思つた5 


困ったとを 
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故障かな？と思った! 5 (つづき) 


■ テレビを見ているとを(つづき) 


このよラなとさは… 

ここをお調べ<ださい 

参照ページ 

映像は出るび、音び出ない。 

• ミ肖音になっていませんか。または音量が□になっていませんか。 

16 


• ビデオなどの入力端子ががれていませんか。 

26〜32 


•ヘッドホン端子にヘッドホンが差し込まれていませんか。 

14 


• が部入力時、光ケーブルでつないでいない入力が r 光音声入力切換」で選ばれていま 
せんか。 

• HDMI、 光入力しているとき、対応していない方式が入力されていませんか。 

^再生しているディスクや接続している機器の設定を確認してください。 

• デジタル放送の A モード音声のとき、サラウンド機能（ダイヤ!ン、ワイド、ヘッドホ 
ン）が「切」 ly がに設定されていませんか。 

^ヴラウンド機能は、巧応していない音声信号では音が出ません。 

141 

ビデオを見ているときに、片側 
の スピーカーか 5音び出ない。 

•ビデオ入力端子の接続コードががれていないか調べてください。 

26 

ステレオ放送びモノラルになる。 

• 「モノラルオン」になっていませんか。 

63 

音びつまったよラな感じび 

• 「おすすめ音量」が r ナイトモード」、「標準」になっていると音量をおさえる効果によ 

126 

ずる。 

りつまったように感じることがあります。 


音の大ささび変化ずる。 

• 「おすすめ音量」が r ナイトモード J 、 「標準」になっていると音量を補正する効果によ 

12巨 

人の声び変化ずる。 

り変動することがあります。 


音声出力端子か5 

• リモコンで r 消音 J にすると音声出力端子か 5 の出力ち消音されます。 

16 

音が出ない。 

• オーディオアンプを接続しているのに、「音芦出力設定」の r 接続機器切換」で r サブ 
ウ ー!\- (可変）」に設定されていませんか。 

一「サブウー八一（可変）」に設定されていると、本機のスピーカーの音量調節と連動す 
るため、音量をルさくしていると音声出力端子からの音もルさくなります。また、 r ヴ 
ブウー八一音量」ちルさくしていないか確認してください。 

127 

音声出力端子から 

• 才ーディオアンプを接続しているのに、「音声出力設定」の r 接続機器切換」で「サブ 

127 

こもった音が出る。 

ウー A — (可変）」に設定されていませんか。 

一「ヴプウー八一（巧変）」に設定されていると、音声出力端子からは低音だけが出力さ 
れ、こもって聞こえます。オーディオアンプを接続する場合は、「外部アンプ（固定）」に 
設定してください。 


音声に異音び入ったり 

•テレビや接続機器の近くで携帯電話や無線機などを使用していませんか。 


映像にノイズび出る。 

^携帯電話などを離して使用してください。 


動さのある映像び 

• 倍速ピクチャーの設定び「切」 L ツがになっていると、映像内容によっては部分的に舌し 


部分的に乱れる。 

れることがあります。 



^倍速ピクチャーの設定を「切」にしてください。 

11已 

文字びおかしい、ぶれる。 

• 倍速ピクチャーの設定が「切」似がになっている場含には、映像内容によっては静止 
文字や流れる文字がぶれて見えることがあります。 



一倍速ピクチャーの設定を「切」にしてください。 

1 1已 

映りび悪い。 

•アンテナ接続コネクタへのつなざかたを確認してください。 

• アンテナ線が切れたり、がれたりしていませんか。 

•アンテナが風でこわれたり、まがったりしていませんか。 

• アンテナは正しい方向に向いていますか。 

• ビデオを接続しているときに、ビデオのテレビ/ビデオ切換がビデオになっていませんか。 

22-25 


• コントラストの調節を 5 崔 IS してください。 

112 


• チャンネルの設定をやり直してください。 

148〜1已！ 


• 3D モードになっていませんか。 

47 
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■ テレビを見ているとを(つづき) 


このよラなとさは… 

ここをお調べ<ださい 

参照ページ 

映像にしまび出る。 

• アンテナやアンテナ端子への巧害電波が考え5れます。 

22〜2已 

色のしまび出る。 

^アンテナ線をなるべくテレビ本体から遠ざけてみてください。 


色び消える。 

ーアンテナの位置、高さ、方向を調節して改善でさる場をがあります。 


縦線状の妨害び見える。 

• ビデオ映像を見ている場含は、接続や設置場所を確認してください。 

どラしてち避けられない場合はお買上げの販売店へご相談ください。 


色がつかない。 

•色の 濃 さの調節をしてください。 

112 

色びおかしい。 

• 色あいの調節をしてください。 

112 


• チャンネルの設定をやり直してください。 

148-151 


• S 端子、 D 端子の場含、接続不良がないか確認してください。 

吕巨 

とさどさはんてんび出る。 

• 自動車、オートバイ、電車、ヘアドライヤーなどか6の妨害電液が入っています。 

^アンテナを原因となるちのから離してください。 


二重 H 重に映る。 

• ビルなどで反射した電液が入っています。 

^アンテナの位置、高さ、方向などを調節してください。 



• 3D モードになっていませんか。 3D モード中は、 3D メガネを使用しないと映像がこ 
重に見えます。 

47 

画面の横幅び圧縮されて、 

• 画面サイズが r ノーマル」になっていませんか。 

巨4〜6已 

左ちに黒い帯が出る。 

一画面サイズボタンを押して、映像に合った画面サイズを選んでください。 


「ダイナミック」を選んでいる 
のし左ち L 黒い帯び出る。 

• ビデオやダーム画面などでは、左ちの黒い帯が残る場含があります。 

巨4〜日已 

字幕び切れる。 

• 画面サイズによっては切れる場合があります。 

^><ニュー機能で画面の上下の位置（垂直位置）を調整してください。 

117 

画面が暗い。 

• 映像モードが変更されていまはんか。 

111 


• コントラストの調節を確認してください。 

112 

U モコンのチヤンネルボタンの 
ま号と画面の表示びちがラ。 

• 地上アナ□グ放送の場含、「地上アナ□グ手動」で表示を含わせることができます。 

1已〇〜1己1 

夕 1 ■部入力の画面か 

• ビデオ1/2、前面端子、 D 端モ1/2の場含、接続線ががれていませんか。 

26 

選べない。 

• HDMI1 〜4、 PC の場含、「入カスキップ設定」が「する」に設定されていませんか。 

142 

本体ボタンで操作できない。 

• 「本体操作部□ック J が「入」になっていませんか。 

13巨 

「高速起動」を「入」に設定 
でをない。 

• 視聴予約をしていませんか。 

97 

テレビからとをどさ 

• 室温の変化により、キャビネットびわずかに伸縮するときに発生する音です。画面や 


「ピシッ」と音びずる。 

音声に異常がなければむ配ありません。 


ブーンというおい音や、製品 

• レーザーモニター後面の冷却用フアンが回っているときには、フアンの動作音びしま 


内部から少し高い音びずる。 

す。また、製品内部か5動作音がすることがあります。 



故障かな？と思つた5 


困ったとを 
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故障かな？と思った! 5 (つづき) 


■ デジタル放送のとを（共通) 


このよラなとさは… 

ここをお調べ<ださい 

参照ページ 

デジタル放送び映 5 ない。 

• B-CAS 力ードは、正しく挿入されていますか。 

B-CAS カードの抜き挿しは必ずステーションの電源プラグをコンセントか5巧いて 
巧ってください。 

21 

U モコンで操作でをない。 

•デジタル放送の番組連動データがあるときやデータ番組を視聴しているときは、 

の〜風 ポタンがデータ操作に使われる場含びあり、チャンネルを切り換え5れない 
ことがあります。 

^チャンネル八\/や番組表でチャンネル切換をしてください。 


字幕や文字 スーパーび 

• 「字幕」が「切」に設定されていませんか。 

61 

出ない。 

- 「第1言語」または r 第2言語」に設定してください。 

•字幕や夕ぞスーパーのある番組を選局していますか。 

^字幕やで字スーノ く一のある番組では、選局後、画面ち上に r 字幕有」が表示されます。 


デジタル放送の 

• ステーションの電源を切っていませんか。 

14.3己 

録画がラま < でさない。 

• ビデオ側の予約設定は、正しく設定されていますか。 

•ビデオ側の入力切換は外部になっていますか。 

• リアリンクをご使用の場含、レコーダー側の番組表が利用できる状態ですか。 

^番組データが十分に取得されていなし化録画番組が特定できず、動作ができないこと 
があります。レコーダーで番組データを受信してください。 


視聴予約びでさない。 

• 「高速起動」が「切」になっていませんか。 

14已 

Ir システムで、レコーダーの 

• Ir ケーブルは、正しく設置できていますか。 

29 

録画予約びできない。 

^1「ケーブルを正し<接続、設置してください。 



• Ir システムの設定は正しいですか。 

- rir システム設定」を正しく行ってください。 

• レコーダーは、正しく準備できていますか。 

^レコーダーの電源や、ビデオテープなどは必ず確認してください。 

138 〜 13白 

ま組表に表示されない 
チヤンネルがある。 

• 代表チャンネル表示や號び越し（スキップ）設定になっていませんか。 

77-1 已巨 

読み上げ音がルさいとさが 

• サラウンドが「切 J 外になっていませんか。「切」 ly がのときは読み上げ音がかしル 


ある。 

さくな0ます。 
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■ 地上デジタル放送のとを 


このよラなとさは… 

ここをお調べ<ださい 

参照ページ 

地上デジタル放送び 

•お住まいの地域は、地上デジタル放送の放送エリアですか。 

40 

映らない。 

^地上デジタル放送は、地上アナログ放送との湿信を避けるために、当初は非常にルさ 


映像び乱れる。 

い出力電波で開始されているため、受信エ U アが限られます。また受信障害のある環 
境では、放送エ U ア内でを受信できない場合をあります。 



• UHF アンテナは、地上デジタル放送の送信局に向け5れていますか。 

^地上アナログ放送の送信局と方向が違う地域があります。 

40 


•地上デジタル放送び受信できる UHF アンテナをご使用ですか。 

従来のアナ□グ放送用の UHF アンテナは、視聴地域の特定チャンネルに対応している 
場合があり、地上デジタル放送用の UHF アンテナやデジタル对応のブースター、混合 
器などが必要な場合があります。 

40 

映像や音び出ない、または 

• UHF アンテナの向きが、風や振動により変わっていませんか。または、アンテナ線の 


とさどさ出な < なる。 

努化などありませんか。 


映像び静止ずる、または 

一 r アンテナ受信レベル」で受信レベルを確認することがでさます。何らかの要因で受 

89 

ときどき静止ずる。 

信レベルがおくなっている可能性があります。お買上げの販売店にご相談ください。 


ま組表び表示されない。 

• 地上デジタル放送の場含、視聴していない放送局は番組表に情報が表示されません。 

77 

ま組表に表示されない番組 

「番組情報取得 J をすると、番組情報を取り直します。 


がある。 

• 電源を「入」にして最初に番組表を表示するときは、番組データ受信に時間がかかり 
ます。 


地上デジタルの放送局の 

•地上デジタル放送の备放送局を一定時間、選局していると、放送局の□ゴマークが表 


□ゴマークび表示されない。 

示されるしくみになっています。 

放送時間と受信のタイミングで日数がかかることもあります。 



故障かな？と思つた5 


困ったとを 
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故障かな？と思った! 5 (つづき) 


■ BS «1 10度 CS デジタル放送のとき 


このよラなとさは… 

ここをお調べ<ださい 

参照ぺージ 

BS ’ l 10度 CS デジタル 

• 「アンテナ設定」のアンテナ電源で r テレビ連動」を選んでいますか。 

1己白 

放送が映！5ない。 

• BS - 110度 CS アンテナとの接続状態を確かめてください。 


映像が乱れる。 

• BS， 110度 CS アンテナ線を分配器で増設されているときは、「電流通過型」のご利 
用をおすすめします。 

•分配器を使用している場創ま、110度 CS デジタル巧応のものを正しく使用していまずか。 

• アンテナ接続コネクタがプラスチックのものをお使いの場含、正しく加工されていますか。 



一「アンテナ受信レベル」で受信レベルがに2」上になっているか、ご確認ください。 

89 

BS .1 10度 CS デジタル 

•アンテナの方向が強風や衝撃で正しい方向か5はずれていませんか。 


放送の映りび悪い。 

• アンテナへの積雪や雨、雷雲などによる電放の減衰が原因となることがあります。 



一 r アンテナ受信レベル」で受信レベルがに2」政上になっているか、ご確認ください。 

89 

データ番組の操作を 

• データ番組のユーザー登録画面などで数字入力する場台がありますが、画面上の蚕 


していた!5、チャンネルが 

号を選んで入力するときに間違ってリモコン のの〜風 ボタンを巧すと、チャンネル 


切り換わった。 

が切り換わってしまうことがあります。 


特定のチャンネルの映像や 

• 本機とアンテナを接続するとき、衛星デジタル放送に対応していないアンテナケーブ 


音声が出なくなったり、 

ルや分配器、分波器などを使用していませんか。 


または時々出なくなる。 

一 BS ’ 110度 CS デジタル放送に対応していないアンテナケーブルや機器でアンテナ 
を接続している場合、 PHS デジタルコードレス電話機など本機の受信周波数帯挪こ才目 
当する周波数を用いた機器の影響を受け、映像や音声が出なくなる場合があります。 
アンテナを接続する場合は、シールド性のよい臣 S ’ 1 ] 日度 CS デジタル放送対応のア 
ンテナケープルや機器をご使用<ださい。 


有料放送の視聴びでさない。 

• B-CAS 力ードは、正しく挿入されていますか。 

B-CAS カードの巧き挿しは必ずステーシヨンの電源プラグをコンセントか5巧いて 
巧ってください。 

• 有料放送を視聴するための手続きをされていますか。 

21 


^視聴契約の手続さをしてください。 

172 

BS デジタル放送は映るのに、 

• 110度 CS デジタル対応のアンテナを使用していますか。 


110度 CS デジタル放送び 

•ブースターや分配器を使用している場含は、110度 CS デジタル対応の 2.1GHziy 上 


映らない。 

まで対応しているちのを使用していますか。 

• 契約が必要なチャンネルは、契約しないと見5れません。 

• 110度 CS デジタル放送は、周波数が高いので従来の BS の配線設備では見5れない 
ことがあります。 


急に画像や音質がかし悪< 

• 降雨対応放送になっていませんか。 

168 

なった。 

一雨の影響により、衛星か6の電放が弱くなっている場をは、本機では電波が弱くてを受 
信可能な降雨对応放送に切り換える場合があります。降雨対応放送では、画質、音質 
がかし悪 < なります。天候が回復すれば、元の画質、音質に戻りまず。 



BS -1 10度 CS アンテナへの積雪や豪雨などによる一時的な受信障害 

• BS 放送は雷雨や豪雨のよラな強い雨が降ったり、アンテナに雪が付着すると電波が弱くなり、一時的に画面にモザイク状のノイズが入ったり、 
映像び停止したり、音声がとぎれたり、ひどい場合にはまったく受信でをなくなることがあります。 
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■ 3 D 映像を見るとを 


このよラなとさは… 

ここをお調べ<ださい 

参照ページ 

3D 映像にならない。 

• 3D モードに切り換わっていますか。 

一 3 D モードに切り換えてください。 

47 


• 映像と本機の 3D モードの設定が含っていますか。 

一映懦と本機の 3 D モード（サイドノ くイヴイド、トップアンドボトム、チェッカーボード）の設 
定を合わせてください。 

47〜48 


•付属の3□ホか線エミッターをレーザーモニターに接続していまずか。 

吕〇 


• 3D ホが線エミッターと 3D メガネの間に障害物がありませんか。または、 3D メガネ 
の赤外線受信部にシールなどを貼り付けていませんか。 

^30メガネは30ホ外線エミッターからの信号を受信して動作します。30赤外線エミ 
ッターと 3 D メガネの間に障害物がないか、確認してください。 

46 


• 3D メガネの電源が切れていませんか。 

^30^ガネの電源ボタンを押して、30><ガネの電源を入れてください。 

46 


•「3D メガネ方式切換」の設定が含っていまずか。 

一付属の 3 DX ガネと 3 D 赤外線エミッターで 3 D 映像を見る場合は、設定を「赤外線」に 
して < ださい。 

已〇 


•「3D メガネ方式切換」の設定を「赤外線」にしているときは、付属の 3D メガネと 3D 
赤外線エミッターの組み含わせでのみ 3D 映像を見ることができます。 

已〇 


• 3D 映像対応レコーダー/プレーヤーからの 3D 映像を映す場合、レコーダー/プレー 
ヤー側の 3D モード （rsD 設定方式」など）を「サイドバイサイド」に切り換えてくださ 
し、。（くわしくは、レコーダー/プレーヤーの取扱説明書をご覧ください。） 

47 


• デジタル放送の録画予約実行中ではありませんか。この場含は、 3D 映像を見ること 
がでさません。 


3D メガネの電源が勝手に 
切れる。 

• 3D ホが線エミッターと 3D メガネの間に障害物がありませんか。または、 3D メガネ 
の赤外線受信部にシールなどを貼り付けていませんか。 

一 3 D 赤外線エミッターか6の信号が途切れると、約30砂後に自動的に 3 D ；> (ガネの電 
源が切れます。 3 D 赤外線エミッターと 3 D _> (ガネの間に障害物がないか、確認してく 
ださい。 


3D 映像びおかしい。 

• 3D 映像の状態によっては、 3D 映像を見ると違和感を感じることがあります。 

- rsD ^ ガネ切換」の設定を切り換えて違和感がなくなるか確認してください。 

一 3 D 赤外線エミッターか6の信号が途切れると、約3日砂後に自動的に30；><ガネの電 
源が切れます。 3 D 赤外線エミッターと 3 D > (ガネの間に障害物がないか、確認してく 
ださい。 

4白 

3D メガネの電源インジケ 
-夕一び約 3 秒ごとに点滅 
ずる。 

• 3D メガネの電池が消耗しています。 

^30六ガネの電池を交換してください。 

46 

3D メガネの電源ボタンを 
f 甲してち 3D メガネのインジ 
ケーターび点'月'しない。 

• 3D メガネの電池が消耗していませんか。 

一電源ボタンを巧してもインジケーターが点灯しない場合は、 3 D > (ガネの電池を交換し 
て < ださい。 

46 


故障かな？と思つた5 


困ったとを 
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メッセージ表示一覧 


メ 

'ツ 

セ 

I 

ジ 


ア 


□ 

ン 


講 


本機では、メールで送5れてくる情報とは別に、状況に合わせて画面に r メッセージ」が表示されまず。 


コ-ド番号 

メッセージ 

メッセージの意味 

参照ページ 

E20 白 

アンテナ電源を確認して<ださい。 

くわしくは取扱説明書をご覧ください。 

• アンテナ電源の異常です。アンテナ線の怒線と編組 
線が接 g ちしていないか、アンテナ設定でアンテナ電 
源の設定が間違っていないかを確認してください。 

2吕~吕已 • 

89- 

1已扫〜1已白 

- 

B-CAS 力ードを正しく挿入してください。 

• B-CAS 力ードが挿入されていません。 

B-CAS 力ードを正しく挿入してください。 

B-CAS 力ードの巧き挿しは必ずステーシヨンの電源 
プラグをコンセントか5抜いて行ってください。 

21 

E 204 

このチャンネルでの放送はちりません。 

• チャンネル3巧入力選局で、放送されていないチャン 
ネルが入力されています。 

41〜42 

- 

地上デジタル放送を受信ずるためには 
チャンネルスキャンを巧ラ必要がありまず。 
「設定」一「巧期設定」一「チャンネル設定」より 
「地上デジタル自動」を巧ってください。 

• 地上デジタル放送を受信するために、「地上デジタル 
自動」で、「巧期スキャン」を行ってください。 

1已2〜1己3 

E 吕02 

放送を受信できません。 

放送局(送信所)び変更されている可能性がありまず。 
「設定」^「巧期設定」^「チャンネル設定」より 
「地上デジタル自動」を行ラことをおずずめしまず。 

•地上デジタル放送の「地上デジタル自動」で、「再ス 
キャン J を行ってください。 

1已2〜1己3 

E 吕02 

放送を受信でさません。 

悪天候やアンテナ設置に問題びある場合をあ 
りまず。 

•受信レベルが低くて受信できません。アンテナの向 
きや接続を確認してください。 

また、放送されていないチャンネルを選局している 
ため受信できません。 

89- 

152-153 

E201 

悪天候などにより、降雨対応放送に切り換わ 

0 ました。 

•雨の影響により、衛星か5の電波が弱くなったため、 

引さ続き放送を受信でさる降雨対応放送に切り換え 
ました。画質、音質び少し悪くなります。また、番組表 
示ができない場含ちあります。 

168-191 

A103 

このま組を視聴ずるには契約が必要でず。契 
約に関ずる詳細はご覧のチャンネルのカスタ 
マーセンターにお問い合わせください。 

•未契約の有料番組を選んでいるか、未契約の映像- 
音声の信号を選んでいます。 

172 

- 

このデータ放送は視聴ま件により視聴できま 
せん。 

•データ放送が地域制限などによって視聴できない場 
含があります。 


A1FF 
A10 吕 
A104 
AIDS 
A106 
A107 

この B-CAS 力ードは使用でをません。ご 
覧のチャンネルのカスタマーセンターへ連絡 
して < ださい。 

• 使用できないカードが挿入されています。 

B-CAS 力ードの巧き挿しは必ずステーシヨンの電源 
プラグをコンセントか5抜いて行ってください。 

21 

- 

B-CAS 力ードに正しくアクセスできませ 
ん。 B-CAS 力ードを挿し直してち直 5 な 
い場合はご覽のチャンネルのカスタマーセン 
夕一へ連絡してください。 

• カードが故障しているか、間違った力ードを挿入して 
います。 

B-CAS 力ードの抜き挿しは必ずステーシヨンの電源 
プラグをコンセントか5抜いて行ってください。 

21•171 

- 

このま組はコピー制限により正甫に録画/録 
音でをません。 

• コピープ□テクトのま組を還んでいまず。 


- 

が気□びふさびれていないか確認してくださ 
し、。しばらくずると電源が切れまず。 

•レーザーモニター内部の温度び上昇しています。（適 
温に制御できない場含は自動的に電源が切れます。） 
ほこりなどでフアンの排気□がふさがれていないか 
確認してください。 

数分しても表示が消えないときは、いったん電源を 
切ってしば5くお待ちください。次に電源を入れて 
正常に動作ずれば、そのままお使いいただけます。 
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アイコンー覽 


デジタル放送では、アイコン(機能表示のシンボ j レマーク）によつて画面表示の情報をお知5せしまず。 
放送局から障報が送5れてこない場合は、正しいアイコンを表示しない場合があります。 


■ を組表 • ま組内客 


アイコン 

アイコンの意味 


亟 


デジタル八イビジョン放送 


函 


標準テレビ放送 


圧 


データが送 

(テレビ ’ BS ラジオに連動） 




サラウンド放送 


屋 


字幕あり放送 


面 


マルチビュー放送 


面 


視聴年齢制限番組 

1 

巨 


二重音芦放送 


闘 


録画予約済み番組 ( U ンク録画） 




録画予約済み番組 (1 「録画） 

益 

視聴予約済み番組 


用語の説明 


映像輪郭補正 

テレビ映像の輪郭を自然に強調する画質改善回路です。現行の地 
上アナ□グ放送や VTR 映像の鮮鋭度改善に効果を発揮します。 

障雨対応誠 

衛星放送では、雨の影響で電波が弱くなったとき急激に画質が 
努化することがあります。 

巨 S デジタル放送では、最低限必要な情報は電波が弱くなって 
も受信できるよラなデータを送ることができます。 

降雨対応放送が巧われている場合、電波が弱<なると引さ続さ 
受信でさるよラに降雨对応放送へ自動的に切り換わります。降 
雨対応放送ではかし画質、音質が悪くなり、番組情報などのデ 
一夕ら表示されない場合ちあります。 

コンポーネント映像 

色同±の干渉を避けるために、映像信号を輝度•ホ系統•青系統 
の3つの信号(緑系統は3つの信号から自動算出）に分けて、そ 
れぞれの専用回路で信号を処理したあと、画面に映すときに合 
成して映傲にします。色のキレ、ち S つき感が改善され、より 
自然に近い映イ象を楽しむことができます。 


■ 番組表のジャンルアイコン 


アイコン 

アイコンの意味 

夕 

ドラマま組 

里 

映画ま組 

ぶ 

音楽ま組 

迫 

スポーツ 番組 


テレビ視聴中 



アイコンの意味 


データ取得中 


リモコン操作時 



アイコンの意味 


R1 


疆 R2 


リモコンコードが、テレビ側と 
リモコン側とで食い違っているときの、 

テレビ側のリモコンコード 


サラウンド 

デジタル放送では、 AAC ち式の最大日.1チャンネルサラウンド 
音声の番組ら行われ、臨場感ある音声をお楽しみいただけます。 
[日.1チャンネル:日チャンネルステレオ+低域強調チャンネル] 

をチャンネル放送 

デジタル放送では、デジタル圧縮技術の向上により、アナ□グ 
放送に比べてより多<のチャンネルで放送が巧能です。 

CS デジタル放送では200チャンネルを超える多チャンネル放 
送が行われています。 

「ダビング1 日」（コピー日回+ムーブ 1 回) 番組 

2008年7月から運用が開始された、著作権保護•違法コピー 
防止のため、10回までダビングすることが許可されているデ 
ジタル放送の番組。八ードディスクに録画されたデジタル放送 
番組のみ動作巧能であり、「ダビング10」番組をダビングする 
と、日回目まではロピー」、1日回目は r ムーブ(移動)」になり 
ます。デジタル放送の全ての番組がダビング10になるという 
ちのではありません。 


アイ n ン-覧/用語の説明 
メッセ—ジ表示 I 覧 


困つたとを 
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用語の説明 (つづさ) 


データ放送 

お客様が見たい情報を選んで画面に表示させることなどができ 
ます。例えば、お客様の住んでいる所の天気予報をいつでら好 
きなときに表示させることができます。また、テレビ放送に連 
動したデータ放送ちあります。 

デジタルシネマ 

1秒24コマのフィルムから1秒60フィールドのテレビ映像に 
変換された映画番組や映画ソフトを自動的に検出し、最適な IP 
変換を行ラことにより、鮮明な映画本来の映像を再現します。 

デジタル八イビジョン 

地上デジタル放送、巨 S デジタル放送、1]0度 CS デジタル放送 
には、デジタル八イビジョン放送があり、従来のアナ□グ八イビ 
ジョンと同等の画質で放送されます。ノ V イビジョンの有効走査線 
数は現行テレビ放送の480本の倍！; Lb の] 080本もあるため、 
細部まできれいに表現され臨場感豊かな映像になります。 

また、現行のテレビ放送とほぼ同等の画質のデジタル標準テレ 
ビ放送もあります。 

デジタル放送 
デジタル放送の特長 

-高画質-高音質 

- ] つの放送電波に複数のチャンネルを送ることがでさる 
-映像や音声だけでなく、文字や図形なども送ることができる 

デジタル放送の方式 

このテレビは、次のデジタル放送の方式に対応しています。 


映徹 フォー マット 

潮走査線数 

繼走査線数 

走査方式 

480 i (已2己0 

480本 

已2已本 

インターレース(飛び越し走査） 

4扫 Op (已2己 P ) 

480本 

日2已本 

プ□グレッシブ(順次走査） 

108 OKI 12已〇 

1080本 

112日本 

インターレース(飛び越し走査） 

720 p (7 曰 Op ) 

720本 

7己日本 

プ□グレッシブ(順次走畜） 


地上アナ□グ放送をはじめとする現行のアナ□グ放送は、 
NTSC 方式と呼ばれ、有効走査線数480本の飛び越し走査方 
式 (4800 です。 


電ず番組ガイドに PG : Electronic Program Guide ) 

デジタル放送では、 S 曰分の番組情報が送られてきます。テレ 
ビ画面に番組表を表示させて、番組表か5番組を選んだり、番 
組の詳細情報を見ることができます。本機では、 G ガイドを利 
用して番組表を表示しています。 

マルチビュー放送 

マルチビュー放送では、 ] チャンネルで主番組、副番組の複数 
映像を放送します。例えば、野球放送の場合、主番組は通常の 
野球放送、副番組でそれぞれのチームをメインにした野球放送 
を行ラ、などが考えられます。 

リアリンク ( REALINK ) 

HDMI の制御信号規格 （CEC : Consumer Electronics 
Control ) に基づさ、 HDMI ケーブルで接続された当社機器相互 
で操作を行うことを r リアリンク ( REAUNK )」 と称しています。 
リアリンク対応機器には、 CrIaunk □ゴマークが付いてい 
ます。 

ADSL モデム 

本機やパソコンなどを ADSL 回線に接続する際に必要となる、 
信号変換機です。公衆電話回線網を通じて送5れてくる ADSL 
信号をイーサーネットの信号に変換したり、その逆を行います。 


CATV パススルー対応 

ケープルテレビ （ CATV ) で地上デジタル放送を伝送する方式の 
ラちには、外の周波数帯域に変換して伝送する方式が 
あります。これを周波数変換パススルー方式と呼びます。この 
方式での地上デジタル放送を受信するためには 【 CATV パスス 
ルー対応】の受信機が必要です。 

D 立 SS ?、 D 4 映像 

デジタル放送のチューナーなどとコンポーネント接続ができる 
業巧で統一された映像端子です。コンポーネント映像信号と走 
査方式などの制御信号を1本のケーブルで接続で壬ます。 

このテレビには D 4 映像端子が搭載されており、次の映像 フオ 
ー マットに対応しています。制御信号により信号 フオー マット、 
画面サイズを識別でさます。 

- 48日 i (已2已〇 

有効走査線数480本(總走査線数日2己本)の飛び越し走査 

- 48日 P (曰2已 P ) 

有効走査線数48□本(総走査線数525本)の順次走査 
-1 0801(1 1250 

有効走査線数108□本(総走査線数112日本)の飛び越し走査 

- 72 0 p (7 己 Op ) 

有効走査線数72□本(総走査線数7日□本)の順次走査 
画面サイズ制御信号があるとさは、自動的に画面サイズが切り 
換わります。 

HDMI (High Definition Multimedia Interface ) 

スレーレイディスクレコーダーや DVD レコーター、 DVD プレー 
ヤーなどと接続できる AV 用のデジタルインターフェースです。 
映像信号と音声信号、制御信号を1本のケーブルで接続でさます。 

MPEG -2 AAC 

MPEG は 、 Moving Picture Experts Group の略称です。 
MPEG -2 は、通信-放送- コン ピュータ業界で饥用的に使えるこ 
とをめざして1日日4年11月に制定され、動画の コマ 間の情報差 
だけを記録するち式で大幅なデータ圧縮を実現しています。 

AAC は 、 Advanced Audio Codin 呂の略称で、音声符号化の規 
格の一つです。 AAC は、 CD 並の音質データを約1/12にまで圧 
縮できます。また、曰 ch + 低域強調チャンネル(ウー八一)のサラ 
ウンド音声や多言!吾放送を巧うことちできます。 

PCM 

Pulse Code Modulation の略称で CD などで使われているデ 
ジタル信号です。 

S 1 映像、 S 2 映像 

S 映像 ( Y / C 分離映像)の信号に16 :日の映像を自動判別するイ言 
号を重ね合わせた信号を S 1映像信号といいます。 S 1映像対応 
( S 1 映像端子がある）ビデオを接続して16 :曰の映像を見ると 
きは、自動的に横長の映像 （ r フル」）になります。 

S 1 映像信号に4 : 3の映像で上下に黒帯がある劇場サイズの映 
像を自動判別する信号を重ね合わせた信号を S 2 映像といいま 
す。劇場サイズの番組やビデオソフトなどを見るときは、自動 
的に画面いっぱいの映像 ( r シネマ」）になります。 

3 D 映像、 2 D 映像 

3 D 映像は、付属の 3 D メガネと 3 D 赤外線エミッターを使用し 
て立体的に見ることができる映像です。 

2 D 映像は、 3 D に対応しない平面的な映像です。通常の放送や 
映像のほか、 3 D モードを r 切」にして 3 D 映像を見た場合も 2 D 
映像になります。 


用語の説明 
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着作権等について 


■商標•営録商標について 

•本製品は、株式会社 ACCESS の NetFront 巨 mwser を搭載して 
います。 

© 2008 ACCESS CO .， LTD . All rights reserved . 

ACCESS 、 NetFront □ゴ、 NetFront は、日本国、米国、およ 
びその他の国における株式会社 ACCESS の登録商標または商標 
です。 

本製品の一部に Independent JPEG Group が開発したモジュール 
が含まれています。 

ACCESS " NetFront 

• G ガイド、 G - GUIDE 、 および G ガイド□ゴは、米 Gemstar-TV 
Guide International , Inc . またはその関連を社の日本国内にお 
ける登録商標です。 

G ガイドは、米 Gemsta 卜 TV Guide International , In 巳.のライ 
センスに基づいて生産しております。 

米 Gemsta 卜 TV Guide International , Inc . およびその関連会社 
は、 G ガイドが供給する放送番組内容および番組スケジュール 
情報の精度に関しては、いかなる責任ち負いません。また 、 G 
ガイドに関連する情報*機器*サービスの提供または使用に関 
わるいかなる損害、損失に対してち責任を負いません。 

• この製品はドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造 
されています。 Dolby 、 ドルビー、ダブル D 記号および AACn 
ゴはドルビーラボラトリーズの商標です。 

• HDMI 、 HDMI □ゴおよび Hi 邑 h Definition Multimedia 
Interface は 、 HDMI Licensing , LLC の商標または登録商標で 
す。 

• DLP®、Digital Light Processin 旨は、米国テキサスインスツ 
ルメンツ社の商標です。 

• SVGA 、 XGA 、 SXGA は米国旧 M 社の登録商標です。 

• rDIAT0NE®」r ダイヤ I -ーン」およびその□ゴは当社の登録商標 
です。 

•「 LASERVUE 」 およびその□ゴは、当社の商標です。 

なお、各社の商標および製品商標に対しては特に注記のない場合 
でも、これを十分尊重いたします。 


•本製品は、著作権保護技術を採用しており、□ヴィ社およびそ 
の他の著作権利をが保有する米国特許およびその他の知的財産 
権によって保護されています。 

この著作権保護技術の使用は、□ヴィ社の許可が必要で、また、 
□ ヴィ社の特別な許巧がない限り家庭用およびその他の一部の鑑 
賞用政外には使用できません。分解したり、改造することち禁じ 
られています。 

• この製品は□ヴィ社が保有する曰本特許番号 Nos . 28日曰62曰; 
3272363: 342已8曰0: 3已17巨72: 3613333, 

3803638：と米国特許番号日，日日1，842 . の特許技術のライセン 
ス供与により製造されたちのであり、この製品での使用は一部の 
プ□グラム S 日信に限定されています。 


■ソフトウェアにごいて 

本製品に組み込まれたソフトウェアは、複数のソフトウェアコン 
ポーネントで構成されています。それぞれ当社または第兰ちの著 
作権が存在します。 

本製品には、拟下のオープンソースのソフトウェアが搭載されて 
います。 

• 第王者の著作権が存在し、フリーソフトウェアとして配巧されるソフトウェア 

• GNU General Public License (政下、 GPL ) に基づき利用許諾されるソフ 

トウェア 

• GNU Lesser General Public Ucense ( iU 下、 LGPL ) に基づき利用許諾 
されるソフトウェア 

本製品に組み込まれた GPL および LGPL のオープンソースのソフト 
ウェアは、1ソ下の[ソフトウェア情報]に記載の GPL および LGPL の 
条件によりソースコードの入手、再配布の権利があります。 
組み込まれた GPL および LGPL のオープンソースのソフトウェ 
マ .リストおよびソースコードに関するお問い合わせは下記メー 
ルアドレスからお願いいたします。 

av - dvropen . al @ rj . MitsubishiElectric . co.jp 
このお問い合わせ先は、オープンソースに関するお問い合わせ専 
用の窓□です。 

なお、オープン ソースのソースコー ドの内容に関するお問い合わ 
せはご遠慮ください。 

当社まはた第兰者が著作権を持つソフトウェアについては、ソー 
スコー ドの配布巧象ではありません。 


著作権等について 
用語の説明 


困つたとを 
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著作権等について (つづさ) 


GNU GENERAL PUBLIC LICENSE 
Version 2, June 1991 

Copyright (C)1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. 

59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111 -1307 USA 

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license 

document, but changing it is not allowed. 

Preamble 

The licenses for most software are designed to take away your freedom to 
share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended 
to guarantee your freedom to share and change free software — to make sure 
the software is free for all its users. This General Public License applies to most 
of the Free Software Foundation’s software and to any other program whose 
authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is 
covered by the GNU Library General Public License instead.) You can apply it 
to your programs, too. 

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our 
General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom 
to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that 
you receive source code or can get it if you want it, that you can change the 
software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do 
these things. 

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny 
you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions 
translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the 
software, or if you modity it. 

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a 
fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make 
sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show 
them these terms so they know their rights. 

We protect your rights with two steps:(1)copyright the software, and (2) offer 
you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or 
modify the software. 

Also, for each author’s protection and ours, we want to make certain that 
everyone understands that there is no warranty for this free software. If the 
software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to 
know that what they have is not the original, so that any problems introduced by 
others will not reflect on the original authors’ reputations. 

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We 
wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually 
obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent 
this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone’s free 
use or not licensed at all. 

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification 
follow. 

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE 
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, 

DISTRIBUTION AND MODIFICATION 

0. This License applies to any program or other work which contains a notice 
placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of 
this General Public License. The "Program", below, refers to any such program 
or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any 
derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the 
Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated 
into another language. {Hereinafter, translation is included without limitation in 
the term ''modification".) Each licensee is addressed as "you". 

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by 
this License; they are outsiae its scope. The act of running the Program is not 
restricted, and the output from the Program is covered only if its contents 
constitute a work based on the Program (independent of having been made by 
running the Program). Whether that is true depends on what the Program does. 

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program’s source code 
as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and 
appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and 
disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to 
the absence of any warranty; an 曰 give any other recipients of the Program a 
copy of this License along with the Program. 

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may 
at your option offer warranty protection in exchange for a fee. 

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, 
thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such 
modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also 
meet all of these conditions: 

a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that 
you changed the files and the date of any change. 

b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in 
part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be 
licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this 
License. 

c) If the modified program normally reads commands interactively when run, 
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you must cause it, when started running for such interactive use in the most 
ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate 
copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that 
you provide a warranty) and that users may redistribute the program under 
these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. 
(Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print 
such an announcement, your work based on the Program is not required to 
print an announcement.) 

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable 
sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably 
considered independent and separate works in themselves, then this License, 
and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as 
separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole 
which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on 
the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the 
entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it. 

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to 
work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control 
the distribution of derivative or collective works based on the Program. 

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with 
the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or 
distribution medium does not bring the other work under the scope of tnis 
し icens 色 . 

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under 
Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 
2 above provided that you also do one of the following: 

a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source 
code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above 
on a medium customarily used for software interchange; or, 

b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any 
third party, for a charge no more than your cost of physically performing 
source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding 
source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on 
a medium customarily used for software interchange; or, 

c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute 
corresponding source code. (This alternative is allowed only for 
noncommercial distribution and only if you received the program in object 
code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b 
above.) 

The source code for a work means the preferred form of the work for making 
modifications to it. For an executable work, complete source code means all the 
source code for all modules it contains, plus any associated interface definition 
files, plus the scripts used to control compilation and installation of the 
executable. However, as a special exception, the source code distributed need 
not includ ©anything that is normally distributed (in either source or binary form) 
with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system 
on which the executable runs, unless that component itself accompanies the 
executable. 

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy 
from a designated place, then offering equivalent access to copy the source 
code from the same place counts as distribution of the source code, even 
though third parties are not compelled to copy the source along with the object 
code. 

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as 
expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, 
sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate 
your rights under this License. However, parties who have received copies, or 
rights, from you under this License will not have their licenses terminated so 
long as such parties remain in full compliance. 

5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. 
However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program 
or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept 
this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work 
based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, 
and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the 
Program or works based on it. 

6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the 

Program), the recipient automatically receives a license from the original 

licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and 
conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients’ 
exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing 
compliance by third parties to this License. 

7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement 
or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on 
you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the 
conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this 
License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations 
under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence 
you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would 
not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive 
copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both 
it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program. 

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any 



particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the 
section as a whole is intended to apply in other circumstances. 

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or 
other property right claims or to contest validity of any such claims; this section 
has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution 
system, which is implemented by public license practices. Many people have 
made generous contributions to the wide range of software distributed through 
that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the 
author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any 
other system and a licensee cannot impose that choice. 

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a 
consequence of the rest of this License. 

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries 
either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who 
places the Program under this License may add an explicit geographical 
distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted 
only in or among countries not thus excluded. In such case, this License 
incorporates the limitation as if written in the body of this License. 

9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of 
the General Public License from time to time. Such new versions will be similar 
in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems 
or concerns. 

Each version is given a distinguishing version number. If the Program 
specifies a version number of this License which applies to it and "any later 
version", you have the option of following the terms and conditions either of that 
version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the 
Program does not specify a version number of this License, you may choose 
any version ever published by the Free Software Foundation. 

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs 
whose distribution conditions are different, write to the author to ask for 
permission. For software which is copyrighted by the Free Software 
Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make 
exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving 
the free status of all derivatives of our free software and of promoting the 
sharing and reuse of software generally. 

NO WARRANTY 

11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE 
IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY 
APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE 
COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE 
PROGRAM "AS に" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER 
EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE 
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND 
PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE 
PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL 
NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. 

12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED 
TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY 
WHO MAY MODIFY AND/OR RED に TRIBUTE THE PROGRAM AS 
PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY 
GENERA し SPECIAL INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES 

AR に ING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM 
(INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING 
RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD 
PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY 
OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS 
BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. 

END OF TERMS AND CONDITIONS 

How to Apply These Terms to Your New Programs 

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible 
use to the public, the best way to achieve this is to make it free software which 
everyone can redistribute and change under these terms. 

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach 
them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of 
warranty ： and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to 
where the full notice is found. 

<one line to give the program’s name and a brief idea of what it does.> 
Copyright (C) <year> <name of author> 

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under 
the terms of the GNU General Public License as published by the Free 
Software Foundation ： either version 2 of the License, or (at your option) any 
later version. 

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT 
ANY WARRANTY; without even the implied warranty of 
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See 
the GNU General Public License for more details. 

You should have received a copy of the GNU General Public License along 
with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 
Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1 307 USA 

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail. 


If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts 
in an interactive mode: 

Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author 
Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY ： for details type 
‘show w’. This is free software, and you are welcome to redistribute it under 
certain conditions; type ‘show c’ for details. 

The hypothetical commands 'show w' and ‘show c’ should show the 
appropriate parts of the General Public License. Of course, the commands you 
use may be called something other than 'show w' and ‘show c ’； they could even 
be mouse-clicks or menu items — whatever suits your program. 

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your 
school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program, if necessary. 

Here is a sample; alter the names: 

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program 
'Gnomovision' (which makes passes at compilers) written by James Hacker. 
<signature of Ty Coon>,1 April 1989 
Ty Coon, President of Vice 

This General Public License does not permit incorporating your program into 
proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may consider 
it more useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is 
what you want to do, use the GNU Library General Public License instead of this 
し icens 色 . 


GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE 
Version 2.1, February 1999 

Copyright (C)1991,1999 Free Software Foundation, Inc. 

59 Temple 円 ace, Suite 330, Boston, MA 02111 -1307 USA 

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license 

document, but changing it is not allowed. 

[This is the first released version of the Lesser GPL . け also counts as the 
successor of the GNU Library Public License, version 2, hence the version 
number 2.1.] 

Preamble 

The licenses for most software are designed to take away your freedom to 
share and change it. By contrast, the GNU General Public Licenses are 
intended to guarantee your freedom to share and change free software—to make 
sure the software is free for all its users. 

This license, the Lesser General Public License, applies to some specially 
designated software packages-typically libraries-of the Free Software 
Foundation and other authors who decide to use it. You can use it too, but we 
suggest you first think carefully about whether this license or the ordinary 
General Public し icense is the better strategy to use in any particular case, 
based on the explanations below. 

When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. 
Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the 
freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you 
wish); that you receive source code or can get it if you want it; that you can 
change the software and use pieces of it in new free programs ： and that you are 
informed that you can do these things. 

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to 
deny you these rights or to ask you to surrender these rights. These restrictions 
translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the library or 
if you modify it. 

For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, 
you must give the recipients all the rights that we gave you. You must make 
sure that they, too, receive or can get the source code. If you link other code 
with the library, you must provide complete object files to the recipients, so that 
they can relink them with the library after making changes to the library and 
recompiling it. And you must show them these terms so they know their rights. 

We protect your rights with a two-step method:(1)we copyright the library, and 
(2) we offer you this license, which gives you legal permission to copy, distribute 
and/or modify the library. 

To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no 
warranty for the free library. Also, if the library is modified by someone else and 
passed on, the recipients should know that what they have is not the original 
version, so that the original author’s reputation will not be affected by problems 
that might be introduced by others. 

Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free 
program. We wish to make sure that a company cannot effectively restrict the 
users of a free program by obtaining a restrictive license from a patent holder. 
Therefore, we insist that any patent license obtained for a version of the library 
must be consistent with the full freedom of use specified in this license. 

Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU 
General Public License. This license, the GNU Lesser General Public License, 
applies to certain designated libraries, and is quite different from the ordinary 
General Public License. We use this license for certain libraries in order to 
permit linking those libraries into non-free programs. 

When a program is linked with a library, whether statically or using a shared 
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library, the comoination of the two is legally speaking a comoined work, a 
derivative of the original library. The ordinary General Public License therefore 
permits such linking only if the entire combination fits its criteria of freedom. The 
Lesser General Public License permits more lax criteria for linking other code 
with the library. 

We call this license the "Lesser" General Public License because it does Less 
to protect the user’s freedom than the ordinary General Public License. It also 
provides other free software developers Less of an advantage over competing 
non-free programs. These disadvantages are the reason we use the ordinary 
General Public License for many libraries. However, the Lesser license 
provides advantages in certain special circumstances. 

For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the 
widest possible use of a certain library, so that it becomes a de-facto standard. 
To achieve this, non-free programs must be allowed to use the library. A more 
frequent case is that a free library does the same job as widely used non-free 
libraries. In this case, there is little to gain by limiting the free library to free 
software only, so we use the Lesser General Public License. 

In other cases, permission to use a particular library in non-free programs 
enables a greater number of people to use a large body of free software. For 
example, permission to use the GNU C Library in non-free programs enables 
many more people to use the whole GNU operating system, as well as its 
variant, the GNU/Linux operating system. 

Although the Lesser General Public し icense is し ess protective of the users’ 
freedom, it does ensure that the user of a program that is linked with the Library 
has the freedom and the wherewithal to run that program using a modified 
version of the Library. 

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification 
follow. Pay close attention to the difference between a "work based on the 
library" and a "work that uses the library". The former contains code derived 
from the library, whereas the latter must be combined with the library in order to 
run. 

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE 
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, 

DISTRIBUTION AND MODIFICATION 

0. This License Agreement applies to any software library or other program 
which contains a notice placed by the copyright holder or other authorized party 
saying it may be distributed under the terms of this Lesser General Public 
License (also called “this License"). Each licensee is addressed as "you". 

A "library" means a collection of software functions and/or data prepared so as 
to be conveniently linked with application programs (which use some of those 
functions and data) to form executables. 

The "Library", below, refers to any such software library or work which has 
been distributed under these terms. A "work based on the Library" means either 
the Library or any derivative work under copyright law: that is to say, a work 
containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications 
and/or translated straightforwardly into another language. (Hereinafter, 
translation is included without limitation in the term ^'modification".) 

"Source code" for a work means the preferred form of the work for making 
modifications to it. For a library, complete source code means all the source 
code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, 
plus the scripts used to control compilation and installation of the library. 

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by 
this License; they are outside its scope. The act of running a program using the 
し ibrary is not restricted, and output from such a program is covered only if its 
contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the 
し ibrary in a tool for writing it). Whether that is true depends on what the Library 
does and what the program that uses the Library does. 

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library’s complete 
source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously 
and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and 
disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to 
the absence of any warranty; and distribute a copy of this License along with the 
Library. 

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may 
at your option offer warranty protection in exchange for a fee. 

2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus 
forming a work based on the Library, and copy and distribute such modifications 
or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of 
these conditions: 

a) The modified work must itself be a software library. 

b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that 
you changed the files and the date of any change. 

c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all 
third parties under the terms of this License. 

d) If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to 
be supplied by an application program that uses the facility, other than as an 
argument passed when the facility is invoked, then you must make a good 
faith effort to ensure that, in the event an application does not supply such 
function or table, the facility still operates, and performs whatever part of its 
purpose remains meaningful. 

(For example, a function in a library to compute square roots has a purpose 


that is entirely well-defined independent of the application. Therefore, 
Subsection 2d requires that any application-supplied function or table used 
by this function must be optional: if the application does not supply it, the 
square root function must still compute square roots.) 

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable 
sections of that work are not derived from the Library, and can be reasonably 
considered independent and separate works in themselves, then this License, 
and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as 
separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole 
which is a work based on the Library, the distribution of the whole must be on 
the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the 
entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it. 

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to 
work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control 
the distribution of derivative or collective works based on the Library. 

In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the 
Library (or with a work based on the Library) on a volume of a storage or 
distribution medium does not bring the other work under the scope of tnis 
し icens 色 . 

3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License 
instead of this License to a given copy of the Library. To do this, you must alter 
all the notices that refer to this License, so that they refer to the ordinary GNU 
General Public License, version 2, instead of to this License. (If a newer version 
than version 2 of the ordinary GNU General Public License has appeared, then 
you can specify that version instead if you wish.) Do not make any other 
change in these notices. 

Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the 
ordinary GNU General Public License applies to all subsequent copies and 
derivative works made from that copy. 

This option is useful when you wish to copy part of the code of the し ibrary into 
a program that is not a library. 

4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, 
under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 
1 and 2 above provided that you accompany it with the complete corresponding 
machine-readable source code, which must be distributed under the terms of 
Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange. 

If distribution of object code is made by offering access to copy from a 
designated place, then offering equivalent access to copy the source code from 
the same place satisfies the requirement to distribute the source code, even 
though third parties are not compelled to copy the source along with the object 
code. 

5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is 
designed to work with the し ibrary by being compiled or linked with it, is called a 
"work that uses the し ibrary". Such a work, in isolation, is not a derivative work of 
the Library, and therefore falls outside the scope of this License. 

However, linkina a "work that uses the Library" with the Library creates an 
executable that is a derivative of the Library (because it contains portions of the 
Library), rather than a "work that uses the library". The executable is therefore 
covered by this License. Section 6 states terms for distribution of such 
executables. 

When a "work that uses the Library" uses material from a header file that is 
part of the Library, the object code for the work may be a derivative work of the 
Library even though the source code is not. Whether this is true is especially 
significant if the work can be linked without the し ibrary, or if the work is itself a 
library. The threshold for this to be true is not precisely defined by law. 

If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts 
and accessors, and small macros and small inline functions {ten lines or less in 
length), then the use of the object file is unrestricted, regardless of whether it is 
legally a derivative work. (Executables containing this object code plus portions 
of the Library will still fall under Section 6.) 

Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the 
object code for the work under the terms of Section 6.Any executables 
containing that work also fall under Section 6, whether or not they are linked 
directly with the Library itself. 

6. As an exception to the Sections above, you may also combine or link a 
"work that uses the Library" with the Library to produce a work containing 
portions of the Library, and distribute that work under terms of your choice, 
provided that the terms permit modification of the work for the customer’s own 
use and reverse engineering for debugging such modifications. 

You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is 
used in it and that the し ibrary and its use are covered by this し icense. You must 
supply a copy of this し icense. If the work during execution displays copyright 
notices, you must include the copyright notice for the Library among them, as 
well as a reference directing the user to the copy of this License. Also, you must 
do one of these things: 

a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable 
source code for the Library including whatever changes were used in the 
work (which must be distributed under Sections 1 and 2 above); and, if the 
work is an executable linked with the Library, with the complete machine- 
readable "work that uses the Library", as object code and/or source code, so 
that the user can modify the Library and then relink to produce a modified 
executable containing the modified し ibrary. (It is understood that the user 



who changes the contents of definitions files in the Library will not 
necessarily be able to recompile the application to use the modified 
definitions.) 

b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A 
suitable mechanism is one that (1)uses at run time a copy of the library 
already present on the user’s computer system, rather than copying library 
functions into the executable, and (2) will operate properly with a modified 
version of the library, if the user installs one, as long as the modified version 
is interface-compatible with the version that the work was made with. 

c) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to 
give the same user the materials specified in Subsection 6a, above, for a 
charge no more than the cost of performing this distribution. 

d) If distribution of the work is made by offering access to copy from a 
designated place, offer equivalent access to copy the above specified 
materials from the same place. 

e) Verify that the user has already received a copy of these materials or that 
you have already sent this user a copy. 

For an executable, the required form of the "work that uses the Library" must 
include any data and utility programs needed for reproducing the executable 
from it. However, as a special exception, the materials to be distributed need 
not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) 
with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system 
on which the executable runs, unless that component itself accompanies the 
executable. 

It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other 
proprietary libraries that do not normally accompany the operating system. 

Such a contradiction means you cannot use both them and the Library together 
in an executable that you distribute. 

7. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by- 
side in a single library together with other library facilities not covered by this 
License, and distribute such a combined library, provided that the separate 
distribution of the work based on the Library and of the other library facilities is 
otherwise permitted, and provided that you do these two things: 

a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on 
the Library, uncombined with any other library facilities. This must be 
distributed under the terms of the Sections above. 

b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is 
a work based on the Library, and explaining where to find the accompanying 
uncombined form of the same work. 

8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library 
except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to 
copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library is void, and will 
automatically terminate your rights under this License. However, parties who 
have received copies, or rights, from you under this License will not have their 
licenses terminated so long as such parties remain in full compliance. 

9. You are not required to accept this License, since you have not signed it. 
However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Library 
or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept 
this License. Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work 
based on the Library)，you indicate your acceptance of this し icense to do so, 
and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Library 
or works based on it. 

10. Each time you redistribute the し ibrary (or any work based on the Library), 
the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, 
distribute, link with or modify the し ibrary subject to these terms and conditions. 
You may not impose any further restrictions on the recipients’ exercise of the 
rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third 
parties with this License. 

11 . け， as a consequence of a court judgment or allegation of patent 
infringement or for any other reason {not limited to patent issues), conditions are 
imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that 
contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the 
conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy 
simultaneously your obligations under this License and any other pertinent 
obligations, then as a consequence you may not distribute the Library at all. For 
example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the 
Library by all those who receive copies directly or indirectly through you, then 
the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain 
entirely from distribution of the Library. 

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any 
particular circumstance, the balance of the section is intended to apply, and the 
section as a whole is intended to apply in other circumstances. 

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or 
other property right claims or to contest validity of any such claims; this section 
has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution 
system which is implemented by public license practices. Many people have 
made generous contributions to the wide range of software distributed through 
that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the 
author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any 
other system and a licensee cannot impose that choice. 

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a 
consequence of the rest of this License. 


12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries 
either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who 
places the し ibrary under this し icense may add an explicit geographical 
distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted 
only in or among countries not thus excluded. In such case, this License 
incorporates the limitation as if written in the body of this License. 

13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of 
the Lesser General Public License from time to time. Such new versions will be 
similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new 
problems or concerns. 

Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies 
a version number of this License which applies to it and "any later version", you 
have the option of following the terms and conditions either of that version or of 
any later version published by the Free Software Foundation. If the し ibrary does 
not specify a license version number, you may choose any version ever 
published by the Free Software Foundation. 

14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs 
whose distribution conditions are incompatible with these, write to the author to 
ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software 
Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make 
exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving 
the free status of all derivatives of our free software and of promoting the 
sharing and reuse of software generally. 

NO WARRANTY 

15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS 
NO WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY 
APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE 
COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY 
"AS に " WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR 
IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES 
OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. 

THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE 
LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU 
ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR 
CORRECTION. 

16. !N NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED 
TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY 
WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED 
ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERA し 
SPECIAL INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARCING OUT OF 
THE USE OR INABILITY TO USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT 
LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE 
OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF 
THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF 
SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE 
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. 

END OF TERMS AND CONDITIONS 

How to Apply These Terms to Your New Libraries 

If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use 
to the public, we recommend making it free software that everyone can 
redistribute and change. You can do so by permitting redistribution under these 
terms (or, alternatively, under the terms of the ordinary General Public License). 

To apply these terms, attach the following notices to the library. It is safest to 
attach them to the start of each source file to most effectively convey the 
exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and 
a pointer to where the full notice is found. 

<one line to give the library’s name and a brief idea of what it does.> 
Copyright (C) <year> <name of author> 

This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the 
terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free 
Software Foundation ： either version 2 of the License, or (at your option) any 
later version. 

This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY 
WARRANTY; witho 山 even the implied warranty of MERCHANTABILITY or 
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General 
Public License for more details. 

You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License 
along with this library ： if not, write to the Free Software Foundation, Inc. ， 59 
Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA 

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail. 

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your 
school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the library, if necessary. Here 
is a sample; alter the names: 

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the library ‘Frob’（a 
library for tweaking knobs) written by James Random Hacker. 

《signature of Ty Coon>，1 April 1990 Ty Coon, President of Vice 
That's all there is to it! 
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因 

なめらかピクチャー 

入出力設定 . 

入力切換(ボタン） • 
入カスキップ設定. 


因 

ヴービス切換 . 44 

再生ボタン . 17,71，日1 

再スキャン . 1已2〜1日3 

サイドバイサイド . 48 

サブウー八一音量 . 127 

左ちバランス . 122 

サラウンド(ボタン） 

. 16, 52. 124,191 

時刻指定予約 .104-106 

視聴年齢制限 . 132〜13己 

視聴予約 . 97, 102-103, 106 

自動ダウン□-ド . 167 

自動読み上げ .128. 143 

字幕(ボタン） . 1ス巨1 

シャープネス . 112 

ジャンル適応 . 12已 

重低音 . 122 

周媳数調整 . 118 

受信レベル . 89, 158-159 

主電源(ボタン） . 13, 3己 

消音(ボタン） . 16 

初期スキャン . 1已2〜1曰3 

初期設定 .146-168 

垂直位置調整(画面設定の） . 118 

垂直位置調整 ( PC 設定の） . 119 

垂直解像度調整 . 119 

水平位置調整 . 119 

水平辭像度調整 . 119 

水平幅調整(画面設定の） . 118 

水平幅調整 ( PC 設定の） . 119 

数字ボタン . 16,41〜43 

スキップ(外部入力の） . 142 

スキップ(地上アナ □ グ放送の） 

. 1已〇〜1曰1 

スキップ(デジタル放送の） . 1曰巨 

スキップ次ボタン . 1ス71 

スキップ前ボタン . 1ス71 

スライドシヨー (SD 力ードの） . 曰己 

制限設定 . 132〜13己 

静止画(ボタン） .] ス68 

設定（メニュー）••74〜7曰，110〜170 

設定初期化 . 1巨日〜170 

節約設定 . 131 

全情報の初期化 . 170 

前面端子入力 . 14 

操作画面(ボタン） . 1ス66〜67 

操作パネル . 91 

操作•報知音量 . 84,129 


旧 

ダイヤ I -ーンサラウンド .52. 124 

ダイヤ I -ーンサラウンドへッドホン 

. 己2,124 

ダイヤモンド HD . 113 

ダウン□-ド . 167 

多チャンネル巧送 . 1日1 

地域コードー覧表(地上アナ□グ放送の） 

. 174〜17日 

チェッカーボード . 48 

地上アナ□グ自動 . 1 48-149 

地上アナ□グ手動 . 1已〇〜1己1 

地上アナ□グ放送 . 43 

地上アナ□グボタン . 16,43 

地上デジタル/アナ□グアンテナ入力端モ 

. 15, 22-25 

地上デジタル自動 . 1已2〜1已4 

地上デジタル手動 . 1已已 

地上デジタル巧送 . 41，171 

地上デジタルボタン . 16.41 

チヤンネル/ W ボタン 


. 13,16, 41〜42, 44 

チャンネ J レー覧表 ( 地上デジタ J レ放送の） 

. 173 

チヤンネル再設定(地上デジタル放送の） 


. 79 

チャンネルスキップ . 1已日 

チャンネル設定 . 148〜1已日 

通信設定 . 162〜164 

使う人切換 . 69,143 

使ラ人設定 . 143 

低音 . 122 

停止ボタン . 17.71 

データ放送 . 44,192 

デジタルインジケーター . 14 

デジタル音声(光)入力端子••…15.31 

デジタルシネマ . 1 13. 192 

デジタル八イビジョン . 192 

デジタル放送 . 171〜172,192 

デジタル放送音声(光)出力端子 • • 1己，30 

デジタル放送出力端子 .15. 29 

デジタル2画面 . 6巨，137 

テレビ操作(メニユ ー).74-75 

電源(ボタン）••••13.16.41〜42, 44 

電源インジケーター .13-14 

電子番組ガイドに PG ). 192 

トップアンドボトム . 48 

トピックス . 82 


因 

アイコン . 191 

暗証番号 .132-135 

アンテナ設定 . 8日，1曰8〜159 

アンテナ電源 . 8日， ] 曰日 

アンテナ入力端モ . 1日， 22-25 

アンテナの接続 .22-25 

位相調整 . 118 

-時停止ボタン . 17, 71 

イベントリレー . 68 

今すぐできること（メニュ ー)• •■74-77 

イルミネーション . 13,130 

色あい . 112 

色温度 . 112 

色の濃さ . 112 

色ボタン . 17 

裏番組(ボタン） . 17,巨日 

映像切換 . 83 

映像モード(切換） . 111 

映像輪郭補正 . 1 13. 191 

お知5せ•情報(メニュ ー) 

. 74〜7曰，8己〜8日 

おすすめ音量 . 126 

オフタイマー(ボタン） .16. 53 

音質設定の初期化 . 125. 169 

音声切換(ボタン） . 17,巨3 

音声出力設定 . 127 

音声出力端子 .15. 30 

音声設定 .120-129 

音声モード(切換） . 121 

音量(ボタン） . 13,1日, 41，43 

巧 

画質設定 . 1 10-1 15 

画質設定の初期化 . 114,169 

画面サイズ(ボタン） .16. 64-65 

画面設定 . 1 16-1 19 

画面表示(ボタン） . 16,51 

ガンマ補正 . 113 

機能設定 .130-143 

居住地域設定 . 160 

黒レベル . 112 

ケーブル結束用クランパー . 20 

巧定ボタン . 1ス74 

降雨対応放送 . 191 

降雨対応放送自動切換 . 168 

高音 . 122 

高速起動 . 145 

声ハッキリ . 126,145 

声ゆっくり（ボタン） . 62 

故障かな？と思ったら . 181-189 

コントラスト . 112 

コントラスト補正 . 113 

コント□-ル部 . 13 

コンポーネント映像 . 2日， " IS ! 


13 4 4 
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SI 映像 . 

S 2 映像 . 

S 2 映像出力端子 
S 2 映像入力端子 


、2、3 . • • 


110度 CS デジタル放送 

. 41〜42,172 

2画面(ボタン） . 1ス66〜67 

2 D 映イ象 . 48,192 

3 D (ボタン） . 16, 47 

3 D 映像 . 4日〜48,192 

3 D 切換 . 47〜48 

3 D 赤外線エミッター . 20 

3 D 赤外線エ S ッター出力端子 

. 13, 20 

3 D 設定 . 曰0,130 

3 D メガネ . 46 

3 D メガネ切換 . 4日〜已〇 

3 D メガネ方式切換 . 已〇 

3 D モード . 47〜48 

閥 

▲ ▼イ►ボタン . 17,74 


引 


旧 


倍速ピクチャー 
早送りボタン-• 
早戻しボタン•• 


■■•115 
]7, 71 
■17, 71 


番組検索(ジャンル/キーヮード/出演者） 

. 80〜81 

番組検索からの予約 . 1 00-103 

番組情報取得 . 77 

番組内容(ボタン） . 17,已8〜曰9 

番組表(ボタン） 

. 17,己曰〜曰7, 7巨〜77 

番組表か5の予約 . 1 00-103 

番組表•予約(メニュー ）1 
番組ポーズ(ボタン）* •• 

番号入カボタン . 

光音声出力設定 . 

光音声入力切換 . 

微調整 ( PC 設定の） • • • • 


……74〜7曰 
1巨，72〜73 
16, 41〜43 

. 140 

. 141 

. 118 


ビデオ入力端子 . 15, 26 

付属品 . 1曰 

フルピクセル . 64〜6曰 

プ□調整 . 113 

ヘッドホン端子 . 14 

ヘッドホン設定 . 123 

ボード ( CS ) . 86 

放送波無効設定 . 147 

本体操作部□ック . 136 


国 


マルチビュー放送- 

無信号節電 . 

無操作節電 . 

メール . 

メニュ ー( ボタン） • 
戻るボタン . 


•83,192 
……131 
……131 

. 8曰 

■-17, 74 
-.] ス74 


旧 


郵便番号設定’ 
読み上げ • 


読み上げ設定 
読み上げ速度 


予約 . 

予約一覧 . 

予約中断 . 

予約変更自動追従 


. 160 

. 3扫〜37,已曰〜曰9, 

100〜106,108〜109 

. 128 

. 128 

.97-109 

.108-109 

. 107 

. 16已 


目 


•36 〜39,147 


ら<5<設定 . 

リアリンク （ REAUNK ) 

. 27, 67, 70〜73, 90〜94, 

97-101, 104-105, 108-109, 
137,192 
….13日，143 


リモコン キー □ツク 
リモコンコード切換 
リモコン受光部 •••• 


•••157 
13,16 


リモコンの準備 . 19 

リンク機器操作(メニユ ー) 

.74. 90-93 

リンク設定 . 137 

リンク録画 •••100-101, 104-105 

隣接地域変更 . 1已4 

録画停止ボタン . 17,71，日4 

録画ボタン . 17,日4〜日6 

録画予約 . 97〜109 

録画リスト(ボタン） . 17,70 


旧 

ワイドサラウンド I 


•52, 124 


AAC ( MPEG -2 AAC ) 

. 30,140,192 

ADSL モデム . 34,192 

巨- CAS 力ード . 14, 21，171 

巨 - C AS 力ード'情報 . 87 

BS -1 10度 CS - IF 入力端モ…… 15. 24 

巨 S 手動 . 155 

BS デジタル放送 . 41〜42,172 

巨 S ボタン . 16, 41-42 

巨 S ラジオ放送 . 44 

CATV (ケーブルテレビ)放送 . 25 

CATV パススルー対応 . 192 

CS 1 手動/ CS 2 手動 . 1曰己 

CS 1/2ボタン . 16, 41〜42 

□端子 . 192 

D 端子入力 .15. 26 

D 端子判定 . 117 

d データ ボタン .] ス44 

D 4 映像 . 192 

EPG (電子番組ガイド） . 192 

G ガイド設定 . 165 

HDMI . 192 

HDMI 映像•音声出力端子 

. 15, 20 

HDMI 映像•音声入力端モ（ステーシヨン） 

.14-15, 27〜28 

HDMI 映像•音声人力端モ(レーザーモニター) 

. 13, 20 

ID -1 判定 . 117 

Ir システム設定 . 138〜139 

Ir システム端モ . 1日，29 

Ir 録画 . 102〜103,10曰〜107 

LAN 端子 . 1日，34 

MPEG -2 AAC . 192 

PCM . 30,140,192 

PC 設定 . 1 18-1 19 

PC 設定の初期化 . 1 19. 169 

PC 入力端子 . 1己，32 

REAUNK (リアリンク） 

.27. 67, 70-73, 90-94, 

97-101, 104〜10己，108〜109, 
137,192 

SD 力ード . 14,己4〜曰曰，78 


龍弘端洗 


己己 


困つたとを 
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r 困ったとを J 6< じ 


故障かな？と 
おった6 

メッセー ジ 表示 
-覧 


アイコンー 覧 


用語の説明 


索引 


照正と 

ア フターヴー ビス 


テレビの上手なほいかた 


お客さま便利ゾモ 

このテレビの形名は7已 - LT 1 でず。 

ご購入年月日 


ご購入店名 

年月日 

電 

話 （ ） 

製造番号 

保証書に記載しています。 

V 



力ード ID ( B - CAS 力ード番号） 

87ぺージに記載の 「 B - CAS 力ード情報」で確認できる「力ードの」の 
番号を記入してください。問合わせのとさに必要な場合があります。 

J 


ちよつとし) 
むづかいで 
テレビの安; 



上手な見かた 

お部屋の明るさに応じて、メニュ 
一で画面の「コントラスト」調整を 
行ってください。 

•テレビからの距離は画面の高さ 
の3〜4倍で、また部屋の明る 
さは新聞が読める程度で見ると 
見やすく疲れません。 

•暗い部屋は目が疲れます。 

また連続して長い時間画面を見 
ていると目が疲れます。 

• 画面に直接光が差込まない場所 
に設置してください。 


廃棄する場合 


「=菱電機ご相談窓□」にご相談 
ください。（なお、廃棄費用は有 
償です。） 

付属品•電池などを廃棄する際は 
法令•規則に従ってください。 
くわしくは、所在の地ち自治体に 
お問合わせください。 


キャビネットを 
傷めないために 

ゴムやビニール製品などを長時間 
接触させたままにしないでくださ 
い。キャビネットが変質する原因 
となります。 


持ち運ぶときは 

硬いちの（ズボンのベルト金属部、 
ジャンパーのファスナー、ボタン 
など）が触れると傷が付きますの 
で、注意してください。 


スクリーンは 
強く巧さない 

強<押すと、破損などの原因にな 
0ます。 


赢巨がスイち 旧 爪1/ W I / レ"爪占給を + +’7 V / 熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合い I しより部品か劣化し、 
參長年し使用のレ-ヴ-アレヒの点検をせひ.' 刷旨したり、時に腺を性を}胃な]て事脚口触ることもあります。 



このよラな 

■電源コード、プラグが異常に熱い。 

■コヴくさい臭いびする。 

症状は 

•製品に軸れるとビリビリと電気を感じる。 

• 電源を入れてち映像や音が出ない。 

ありませんか 

■ 映像が乱れた0、画面び異常にかけたりする。 

• その他の異常-故障がある。 


ご使用 
中止 


故障や事故防止のため、 
電源を切り、コンセント 
か5電源プラグを抜いて、 
必ず販売店にご相談くだ 
さい。 


图 


本製品は「電気*電子機器の特定の化学物質に関するグリーンマーク表示ガイドライン」に基づく、グリーンマークを表 
示しています。 J - Moss ( J に C 0950電気•電子機器の特定の化学物質の含有表示ちま)に基づを、特定の化学物質 
(飽、水銀、カドミウム、六価ク□ム、 PBB 、 PBDE ) の含有についての情報を公開しています。詳細は、 Web サイト 
http :// www . MitsubishiElectric . co . jp / hQme / ctv / をご覧ください。 


王菱電機株式会社 


廷 k.Bs.l 10 础 CS 叩 ':;- 々 JbA 入山 :75-LTJ 


と；.を 




京都製作所〒目 17-8550 京都府長岡京市馬場図所1番地 

















































